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セツトアップガイド 



設置•接続か5バイオ 
を使ラための準備まで 
を、イラストを見なび 
5釘]ることびでをます。 


デジタル放送取扱説明書 


(デジタルテレビ 
チューナー搭載 
モデルのみ） 

デジタル放送のセット 
アップや基本的な視聴 
方法を解説しています。 


\/\\〇 


パ イオ 電子 
マニュアル 


(見るにげ） 

©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム]-[バイオ電子マニュアル]を 
ク U ックずる。 



バイオ使用上、必要な情報をすべて記載しています。検索機 
能を使って、取扱説明書(本書)よ0わすばや <目的の操作を 
探せます。 


VAIO ナビ 
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(見るには） 

©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO ナビ]をクリックする。 


目的の項目を一賣か5選んでいくことで 

最適なソフトウェアと使いかたを見つけることびでさます。 


重要なお知5せ (見るには） 

©(スター ト）ボタン- 
クする。 


[すべてのプ□グラム]一[重要なお知らせ]をクリツ 


バイオを使ララえでご覧いたださたい情報です。 


ヘルプ (見る口ま) 

— 各ソフトウてアの[ヘルプ]メニューからそれぞれのヘルプを起動する。 


付属のソフトウェアの詳しい使いかたを説明します。 


7ニュアルの活用法 

本機には、取扱説明書(本書)をはじめとして、;夕のマニュアルび付属していまず。 


紙のマニュァル 皆画面で見る マニュァル 




















































パーソナルコンピユーター 

VGC-RM 3 シリーズ 


お買い上げいただきありがとラございます。 

A 警化 I 電気製品はを全のためのを意事項を守らないと、 
火災や人身事故になることがあります。 

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本機を 
巧う前の必要な準備について説明しています。 

この説明書をよくお読みのラえ、 製品をを全にお使いくださ 
い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず' 
保管してください。 
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はじめにお読みくださし^ 


本機の主な仕様については、 r 主な仕様」 （1 引ページ)を 
ご確認ください。 

VGC - RM 93 S - RM 93 NS - RM 93 CUS • 
RM 93 US をご購入のお客様へ 

お客様び選択された商品によって仕様び異なります。 
お客様び選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご 
覧< ださい。 


このマニュアルで使われているイラストについて 

このマニュアルで使われているイラストや画面は実際の 
をのと異なる場合びあ0ます。特に記載のない場合、本 
体のイラストは VGC - RM 53 D を使用しています。 

画面のデザインについて 

Windows Vista の画面デヴインには 、 「Windows Aero 」 
や 「Windows Vista ベーシック」などびあります。お客 
様の選おされた商品や、 Windows 上での設定変更によ 
り画面のデヴインび異なることがあ0ます。 

ソフトウェアについて 

お客様び選択された商品や仕様によって、インス I -ール 
されているソフトウェアび異なります。このマニュアル 
で説明されているソフトウェアび、お使いのモデルにイ 
ンストールされていない場合びあります。 

[Windows Media 〔 enter 」 ソフトウェアは 、 Windows 
Vista Home Premium および Windows Vista Ultimate 
搭載モデルにのみ、インス I -ールされています。 


このマニュアルで表記されている名称に 
ついて 

• 搭載モデル 

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ搭載されて 
いる機能について説明するとき、「搭載モデル」と表記 
しています。例えば r テレビチューナー搭載モデル」と 
書かれているときは、テレビチューナーび搭載されて 
いるモデルをお使いの方のみご賣ください。 

• 付属 モデル 

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ付属してい 
る付属品について説明するとを、「付属モデル」と表記 
しています。例えば「リモコン付属モデル」と書かれて 
いるとさは、 I 」モコンび付属しているモデルをお使い 
の方のみご賣ください。 

• プリインス!ルモデル 

各項目で説明しているソフトウェアびプ U インス I -一 
ルされているモデルです。 

本機にインス I -ールされているソフトウェアを確認す 
る場合は「本機に付属されているソフトウエア」 （193 
ページ)をご賣< ださい。 
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目次 


りくイオ電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさ引こ 
詳しい情報が掲載されています。 


© 


(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]一[バイオ電子マニュアル]をク IJ ック 


本機を 

セットアップ 

する 



マニ ュア J レの ミ 舌用法 . 2 

はじめにお読みください …… …… …… …… …4 

を全規制について . 8 

を全のために . 11 

VAIO を使ラための8つの準備 … …… … ……16 

準備1 イゴ属品を確かめる . 18 

準備2設置する . 20 

設置場所 . 20 

設置に適さない場所 . 20 

設置方法 . 21 

設置時のごま意 . 22 

準備 3 接続する . 23 

ディスプレイを接続する . 23 

アクティブスピーカーを接続する . 25 

キーボードとマウスを接続する . 26 

インターネツト接続用機器につなぐ . 28 

1」モコン用受光ユニツトを接続ずる (テレビチュ-ナ-題モデル） ....... 30 

U モコンを準備する (テレビチュ-す-度載モデル） . 31 

アンテナに接続する (テレビチュ-す-度載モデル） . 32 

B - CAS カード(デジタル放送用に力ード)を入れる 

(デジタルテレビチューナー泻霞モデル） . 34 

ジョグ コント□— ラーを接続す る (ジョグ]ント □- ラ-願モデル） ....... 36 

六イン ユニツ トとアクセス ユニツ トを接続ず るびクセスュニット 付属 モデル） …37 

電源コードを接続する . 38 

準備 4 電源 & 入れ 3 . 39 

電源を切るには . 40 

準備5 Windows を準備する……………………^42 
準備 b 基本設定を行う……………… 48 

[Norton Internet Security 」 ソフトウエアについて . 48 

Windows Media Center の設定を 行つ だナログテレビチュ-ナ-を載モデル） .…51 

バイオをはじめる前の準備を行ラ . 54 

VAI 0 才 U ジナル機能の設定を行う . 55 

準備 7 カスタマー登録する . 56 

VAI 0 カスタマー登録について . 56 

VAI 0 カスタマー登録の方法 . 57 

準備8 VAI 0 の最新情報を自動のに入手する … …… 59 

「 VAI 0 Update 」 とは . 59 

「 VAI 0 Update 」 の設定を行う . 59 

「 VAIOUpdate 」 を利用する . 60 

画面で見る マニ ュア J レの使いかた……… … …… … 63 

バイオ電子マニュアルの使いかた . 63 

VAI 0 ナビの使いかた . 63 
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r バイオ電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさ 5 に 
詳しい情報が掲載されています。 

©(スタート）ボタンー[ずべてのプ□グラム]一[バイオ電モマニュアル]をク IJ ック！ 


テレビ/ 

こユーソツク/ 

フオト / DVD 


子レビ‘ • ビ’^;^(アナログテレピチュ—ナ—搭置モデル） . 64 

テレビ番組を見る . 64 

録画予約をする . 65 

録画したテレビ番組を見る . 66 

ダイジェストでテレビ番組を見る . 66 

録画した番組をソモリースティック’に書き出す . 67 

ミュージック . 70 

音楽を取0込む . 70 

音楽を聞く . 72 

音楽 CD を作る . 74 

フオト . 76 

写真を取0込む . 76 

写真を見る . 77 

DVD . 78 

DVD を見る . 78 


録画したテレビ番組を DVD にするびナ□ブテレビチュ-ナ-搭載モデル } …79 


インター 

ネット 


インターネットを始める . 81 

インターネットとは . 81 

インターネット接続サービスの種類 . 82 

プ□バイダと契約する . 83 

インターネットに接続できないとをは . 83 

セキュリティについて . 84 

コンピュータウイルスについて . 84 

ファイアウォール機能について . 85 

詐欺について . 85 

個人情報の管理について . 85 

その他セキュ U ティについて . 85 


増設/ 

ノ くックアップ/ 
リカパリ 
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増13す3 . 86 

；><モ U を取り付ける/はずす . 86 

ま広張ボードを増設する . 91 

八ードディスクを取り付ける/はずす . 94 

I DE デバイスを増設する (ァ クたス ュニッ ト巧属モデル） . 99 

RAID を設定する……………… 101 

RAID とは . 101 

RAID の設定/解除 . 104 
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バックアップとは . 107 

U カバ U ディスクを作成する . 108 

「バックアップと復元センター」を使う . 110 

リカゾ f リ(再セットアップ）… …… … … … 116 

本機の調子び悪くなったときは . 116 

U カバ U する . 118 

VAIO データレスキューツールを使ってバックアップ する… • 121 

ノ くーティシヨンヴイズの変更 . 125 

八ードディスクのデータを完全に消去する . 127 
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安全規制について 


電気通信事業法に基づ<認定 
について 

本製品は、電気通信事業法に基づ< 
技術基準適合認定を受けています。 
認罰機器名は次のとお0でず。 

認罰機器名： PCV - AB 1 N 


電液法に基づく認 JiE について 
(Bluetooth 機能搭載モデル） 

本機内蔵の Bluetooth カードは、電 
波法に基づ<ル電カデータ通信の無 
線設備として認話を受けています。 
従って、本製品を使用するとをに無 
線局の免許は必要ありません。 
ただし、下の事項を行ラと法律に 
よ0罰せ5れることびあります。 

• 本機内蔵の Bluetooth カードを分 
解/改造すること 
• 本機内蔵の Bluetooth 力ードに貼 
られている証明ラベルをはがすこ 
と 


電波障喜自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障 
害自主規制協議舎 ( VCCI ) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますが、この装置 
びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引 
き起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取0扱し、 
をして下さい。 


漏读電流について 

(付属のアクテイブスピーカー 

用 AC アダプタ） 

この装置は、社団法人電子情報技術 
産業協舎(旧 JEIDA ) のパソコン基準 
( PC -11-1988) に適合しております 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時 
電圧低下に对し不都合を生じること 
びあります。電源の瞬時電圧低下対 
策としては、交流無停電電源装置等 
を使用されることをお薦めします。 
(社団法人電モ情報技術産業協舎の 
パーソナルコンピュータの瞬時電圧 
低下対策規格に基づ < 表示） 


レーザー安全基準について 

この装置には、レーヴーに関する安 
全基準 (JIS ‘ C 6802) クラス1適合の 
光ディスクドライブび搭載されてし、 
ます。 


アース線の接地接続について 

接地接続は必ず、電源プラグを電源 
につなぐ前に行って<ださい。また. 
接地接続をはずす場合は、必ず電源 
プラグを電源から切〇離してか!5 
行ってくださし、。 


付属のマウスについて 


付属のマウスは、レーヴーに関する 
安全基準 (JIS • 〔6802)クラス1適含 
品で 9 〇 

マウス底面に下記適合ラベルを表示 
しています。 




、 


クラス1レーヴー製品 1 




) 


高調液電流規制について 

この装置は、 JIS 〔 61000 -3-2 適合品 
です。 


本機の内蔵モデムについて 

曰本国内で使用する隙は、他の国や 
地域のモードをご使用になると電気 
通信事業法(技術基準)に違反する行 
為とな0ます。お買い上げ時の設定 
は旧本国モード」となっております 
ので、そのままご使巧ください。 


無線の周波数について/ 
Bluetooth 機能 

本製品は 2.4 GHz 帯を使用していま 
す。他の無線機器を同じ周波数を 
使っていることびあ0ます。他の無 
線機器との電波干渉を防止するため、 
下記事項にミち意してご使用ください。 
本製品の使用上のごミち意 
本製品の使用周波数は 2.4 GHz 帯で 
す。この周波数帯では電子レンジ等 
の産業-科学-医療用機器のほか、 
他の同種無線局、工場の製造ライン 
等で使用される免許を要する移動体 
識別用構内無線局、免許を要しない 
特定のル電力無線局、アマチュア無 
線局等 ( UTFr 他の無線局」と略す)び 
運巧されています。 

1) 本製品を使巧する前に、近< で「他の 
無線局」び運用されていないことを 
確認してください。 

2) 万一、本製品と「他の無線局」との間 
に電波干渉び発生した場合には、速 
やかに本製品の使用場所を蜜えるか、 
または機器の運用を停止(電波の発 
射を停止）してください。 

3) 不明な点その他お困りのことび起を 
たときは、 VA にカスタマー U ンクま 
でお問い合わせください。 

2.4FH2 

I ! ! ~1 

この表示のある無線機器は 2.4 GHz 
帯を使用しています。変調方式とし 
て FH - SS 変調ち式を採用し、与干渉 
距離は2日 m です。 / Bluetooth 機能 
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Fel に a ポート (Fel に a 対応 
U —ダー/ライター)について 

キーボードに内蔵されている Fel に a 
ポート （ Fel に a 対応 U —ダー/ライ 
ター)は、電波法に基づく型式指定を 
受けた誘導式読み書を通信設備です。 
使用周波数は、1 3.56 MHz 帯です。 
キーボードに内蔵されている Fel に a 
ポート （ Fel に a 対応 U —ダー/ライ 
ター)を分解、改造した0、型式指定 
表示を消すと、法律により罰せ5れ 
ることびあります。周囲で複数の 
U —ダー/ライターをご使用の場合、 

1 ml ； (上間隔をあけてお使いくださ 
い。 

また、他の同一周波数帯を使巧中の 
無線機び近<にないことを確認して 
か5お使いください。 


ディスプレイ出力の HDCP 
対応について 

本機は 、 HDCP ( High-bandwidth 
Digital Content Protection ) 規格 
に対応しており、著作権保護を目的 
にデジタル映像信号の伝送路を暗号 
化することび可能です。 

これにより著作権保護を必要とする 
コンテンツを再生-出力することび 
巧能とな0、幅広いコンテンツを高 
画質のまま楽しむことびでさます。 
著作権保護されたコンテンツを再生 
する場合には、 HDCP 規格に对応し 
たディスプレイび接続されている必 
要びあります。非対応のディスプレ 
イを接続した場合は、著作権保護さ 
れたコンテンツは再生または表示で 
をません。 


著作権について 

• 本機で録画-録音したわのは、個 
人として楽しむなどのほかは、着 
作権法上、権利をに無断では使用 
でさません。 

• 著作物の複製および利用にあたつ 
ては、それぞれの着作物の使用許 
詰条件および著作権法を遵守する 
必要びあ0ます。著作者の許巧な 
く、複製または利用すること、取り 
込んだ映像-画像-音声に変更、 
切除その他の改変を加え、著作物 
の同一性を損なラこと等は禁じ5 
れています。 


使用済みコンピュータの回収 
について 

逃 

I 」ヴィクル 

このマークび表示されているソニー 
製品は、新たな料金負担無しでソ 
ニーび回収し、再資源化いたしまず。 
詳細はソニーのホームページ 
http ;// www .5 ony . co.j p/Sonvl nfo / 
pcrecycle / 

をご参照ください。 

使用済みコンピュータの回収につい 
てのお問い合わせ 
ソニーノ ':ソコン U サイクル受付セン 
ター 

電話番号；（日 570) 000 -369 (全国 
どこからでを市内通話料でご利用し、 
ただけます。） 

携帯電話や PHS でのご利用は： (03) 
3447-9100 

受付時間：10:00〜17:00吐-日- 
祝曰および当社指定の休曰を除く） 
個人-ご家庭のお客様へ 
個人-ご家庭でご使用にな0ました 
ノ くイオを廃棄する場合は、 r バイオ電 
テマニュアル」をご覧ください。 
([サービスとヴポート] - r お問い合 
わせ/アフターサービス]一[使用済 
みコンピュータの回収について]を 
ク U ックずる。） 


事業をのお客様へ 

事業で(あるいは、事業をび)ご使用 
になりましたノ くイオを廃棄する場合 
は、 http :// www . sony . co . jp / 
Sonyinfo / pcrecyde / より、事業者 
向けのページをご覧ください。 


アナ□グテレビ放送か目、 
デジタルテレビ放送への 
移行について(アナ□グテレビ 
チューナー搭載モデル） 


m 

アナがテレビ 

mil 

[M J 

地上デジタル放送は、関東、中京、近 
畿の王大広域圏の一部で2003年12 
月か5開始され、その他の都道府県 
の県庁所在地は2006年末までに放 
送び開始されました。 

今後を受信巧能エ U アは順次拡大さ 
れまず。この放送のデジタル化に伴 
い、地上アナ□グテレビ放送は2011 
年7月までに終了することび、国の 
法令によって定められてお0ます。 


この説明書の説明図や画面に 
ついて 

本書で使われているイラストや画面 
は実隙のちのと異なる場合びありま 
す。 
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• 取扱説明書の内容の全部また 
は一部を複製すること、およ 
び賃貨することを禁じます。 

• 本機の保証条件については、 
同おの当社所定の保証書をご 
参照 < ださし、。 

• 本機に付属のソフトウてアの 
使用権については、各ソフト 
ウェアのソフトウェア使用許 
諾契約書をご参照 < ださい。 

• 本機、および本機に付属のソ 
フトウェアを使用したことに 
よって生じた損害、逸失利益 
および第兰者からのいかなる 
請求等につさましてわ、当社 
は、一切その責任を負いかね 
ます。 

• 本機、および本機に付属のソ 
フトウェアの仕様は、改良の 
ため予告な < 変更することび 
あります。 

• 付属のソフトウェアび使用す 
るネットワークサービスは、 
ソニー および提供者の判断に 
て中止-中断する場合びあ0 
ます。その場合、付属のソフ 
トウェアまたはその一部の機 
能びご使用いただけなくなる 
ことびありますので、あらか 
じめご了承 < ださし、。 

• 本書、または本機に付属のソ 
フトウェアのヘルプ画面等に 
記載される機能の中には、本 
磯および本機に付属のソフト 
ウェアとの組み合わせ等から 
生じる制限により、実現でき 
ないものび含まれていること 
びございます。あ5かじめご 
了承 < ださし、。 
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安全のために 


ソニー製品は安全に充分配慮して設 
計されています。しかし、電気製品 
は間違った使いかたをすると、火災 
や感電などによ0人身事故につなび 
ることびあり危険です。事故を防ぐ 
ために次のことを必ずお守りくださ 
い。 

安全のためのま意事項を 
守る 

政下のを意事項をよくお読みくださ 
い。製品全般のミ主意事項び記載され 
ています。 

故障した！5使わない 

すぐに VAIO カスタマーリンク修理 
窓口、または販売店に修理をご依頼 
<ださい。 

万一異常が起きた!5 


• 煙び出た5 
•異常な音、においが 
した!5 

• 内部に水、異物び 
入ったら 

•製品を落としたり、 
キャビネットを破損 
したとさ 



〇電源を切る 


e 電源コードや接続ケーブル 
を抜く 

〇 VAIO カスタマーリンク修理 
窓□、または販売店に点検 • 
修理を依頼する 


データはバックアップを 
とる 

八ードディスクなど、記録媒体の記 
録内容は、バックアップをとって保 
をしてください。本機の不具合など、 
何らかの原因でデータび消去、破損 
した場合、いかなる場をにおいてち 
記緑内容の補修や補償については致 
しかねまずのでご了承ください。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、次のよ 
ラな表示をしています。表示の内容 
をよく理解してか5本夕をお読み< 
ださし、。 


A 警告 

この表示のま意事項を守5ないと、 
火災-感電などにより死 t や大けび 
などの人身事故につなびることびあ 
0ます。 


[ A \ '/ 圭扇1 

この表示のを意事項を守5ないと、 
感電やそのイ也の事故によりけびをし 
た0周辺の物品に損害を与えたりす 
ることびありまず。 

ミ主意を促ず記号 

A A A 

注意 化が 感電 

行為を禁止ずる記号 

Q ® ® 

禁止 分解禁止水めれ禁止 

めれ手禁止接軸禁止 

行為を指示ずる記号 

A @ C 

ス y ア-ス線をフ。ラグをコン 
指示 接続せよ セントから巧く 


IA 警告 I A/jy 

火災感電 

下記のを意事項を守5 
ないと义災-感電など 
により死 t ： や大けがの 
原因となります。 


電源コードを傷つけない 


0 

禁止 



電源コードを傷つけると、乂災や感 

電の原因とな0まず。 

• 設置時に、製品と壁やラック(棚） 
などの間に、はさみ化んだ0しな 
い。 

• 電源コードを加工したり、傷つけ 
た0しない。 

• 重いものをのせたり、引っ張った 
りしない。 

• 熱器具に近づけたり、加熱したり 
しない。 

• 電源コードを抜くときは、必ずプ 
ラグを持って损く。 


油煙、湯気、湿気、ほこりのをい 
場所には設置しない 

0 

禁止 

上記のよラな場所に設置すると、乂 
災や感電の原因とな0ます。取扱説 
明書に記されている使用条件外の 
環境での使用は、火災や感電の原因 
となることびありまず。 
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内部に水や異物を入れない 



水めれ禁止 


水や異物び入ると乂災や感電の原因 
となります。 

万一、水や異物び入つたとさは、すぐ 
に電源を切り、電源コードや接続 
ケーつ) レを抜いてください。 


内部をむやみに開けない 

分解禁止 

• 内部には量圧の高い部分びあり、 
ケースやフ□ントカバー•をむやみ 
に開けたり改造したりすると、火 
災や感電の原因となります。 

• 各種の拡張ボード(基板)を取り付 
けた0 メモ U を増設する場含など、 
コンピュータの内部を開ける必要 
びあるとさは、本機の電源コード 
を损さ、取扱説明書の周辺機器の 
拡張のページで指定された方法に 
従い、部品や基板などの角で手や 
指にけびをしないよラにま意深< 
作業してください。また、指定さ 
れている部分政外には触れないで 
ください。指定し处がの部分にむや 
みに触れると、火災や感電の原因 
とな0ます。 


落雷のおそれびあるとをは本 
機を使用しない 

0 

禁止 

落雷により、感電ずることびありま 
す。雷び予測されるとさは、火災や 
感電、製品の故障を防ぐために電源 
プラグ、テレホンコード、ネットワー 
ク ( LAN ) ケーブル、アンテナ接続 
ケーブルを抜いてください。また、 
雷び鳴り出した5、本機には触らな 
いで < ださい。 


本機は日本国内専用でず 

〇 

指示 

交流1 00 V でお使いくださし、。 

海がなどで、異なる電圧で使ラと、火 
災や感電の原因となることびありま 
す。 

本機に内蔵されているモデムは国内 
専用です。 

海がなどでモデムを使用すると、火 
災-感電の原因となることびありま 
す。 


内蔵モデムは一般電話回線じ I 
がに接続しない 

0 

禁止 

本機の内蔵モデム讶 SDN (デジタ 
ル)対応公衆電話のデジタル側の 
ジャックや、構内交換機 ( PBX ) へ接 
続すると、モデムに必要!;(上の電流 
び流れ、発熱や乂災の原因とな0ま 
す。特に、ホームテレホンやビジネ 
スホン用の◎線などには、絶対に接 
続しないでくださし、。 


LAN コネクタに指定じ(がの 
ネットワーク ( LAN ) や電話回 
線を接続しない 

0 

禁止 

本機の LAN コネクタに下記のネッ 
トワーク （ LAN ) や回線を接続する 
と、コネクタに必要政上の電流び流 
れ、発熱や火災の原因とな0ます。 
特に、ホームテレホンやビジネスホ 
ンの回線には、絶対に接続しなし、で 
<ださい。 

•10 BASE - T 、 100 BASE - TX 、 

1000 BASE - T タイプ m がのネット 
ワーク （ LAN ) 

• 一般電話回線 

• PBX (デジタル式構内交換機)回線 
• ホームテレホンやビジネスホンの 
回線 

• 上記 U (外の電話回線など 


A 警告 

下記のを意事項を守！5 
ないと、医療機器などを 
誤動作させるおそれげ 
あり事故の原因となり 
ます。 


む臓ペースメーカーの装着部 
位か 622 cm じ(内で使用しな 
い 

0 

禁止 

Bluetooth 機能を 「 OFF 」 にしてくだ 
さい。 

電波によりペースメーカーの動作に 
影響をちえるおそれびあります。 


病院などの医療機関内、医療用 
電気機器の近くに設置しない 

0 

禁止 

BI uetooth 機能を 「 OFF 」 にしてくだ 
さい。 

電波び影響を及ぼし、医療用電気機 
器の誤動作による事故の原因となる 
おそれびあります。 


本製品を使用中に他の機器に 
電波障害などび発生した場合 
は、 Bluetooth 機能を使用しな 
い 

0 

禁止 

Bluetooth 機能を 「 OFF 」 にしてくだ 
さい。 

電波び影響を及ぼし、誤動作による 
事故の原因となるおそれびあります。 
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A 警告 

下記のを意事項を守 5 
ないと、健康を害するお 
それげあ0ます。 


ディスプレイを長時間継続し 
て見ない 


拉注意 1 

下記のミ主意事項を守5 
ないと、けびをしたり周 
辺の物品に損害を与え 
たりすることがありま 
す。 


0 

禁止 

ディスプレイなどの画面を長時間見 
続けると、目び疲れたり、視力び低下 
するおそれびあります。 
ディスプレイ画面を見続けて体の一 
部に不快感や痛みを感じたとさは、 
すぐに 本機の使用をやめて休息して 
ください。万一、休息してち不快感 
や痛みびとれないとさは医師の診察 
を受けてください。 


キーボードやマウスなどを使 
いずぎない 


めれた手で電源プラグにさわ 
5ない 



城れた手で電源プラグの损さ差しを 
すると、感電の原因となることびあ 
0ます。 


レーザーマウス底面のレンズ 
部を直接見ない（レーザー光は 
目には見えません） 


0 

禁止 

キーボードやマウスなどを長時間継 
続して使用すると、腕や手首び痛く 
なったりすることびあ0ます。 

キーボードやマウスなどを使用中、 
体の一部に不快感や痛みを感じたと 
をは、すぐに本機の使巧をやめて休 
息してください。万一、休息しても 
不快感や痛みびとれないときは医師 
の診察を憂けてください。 


大音量で長時間続けて聞きず 
ぎない 

0 

禁止 

耳を刺激するよラな大さな音量で長 
時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 
をちえることびあります。 

特にへツドホンで聞くとさはごを意 
<ださい。 

呼びかけ5れて返事びで走るく5い 
の音量で聞さましょラ。 


A 

ミ主意 

マウス底面から発せ5れるレーザー 
光により、目を傷める可能性びあり 
ますので、さけてくださし、。 


接続ずるときは電源を切る 

A 

注意 

電源コードや接続ケーブルを接続す 
るとをは、本機や接続する機器の電 
源を切0、電源コードを電源コンセ 
ントか5抜いてください。感電の原 
因となることびあります。 


指定された電源コードや接続 
ケーブルを使う 

A 

ミ主意 

この説明書に記されている電源コー 
ドや接続ケーブルを使わないと、感 
電の原因となることびあります。 


アース線を接続ずる 

アース 線を 
接続せよ 

アース線を接続しないと感電の原因 
となることびありまず。アース線を 
取り付けることびでさない場合は、 
販売店にご相談ください。 


通風孔をふさびない 

0 

禁止 

通風孔をふさぐと内部に熱びこを0、 
火災の原因となることびあ0まず。 
風通しを良くずるために次の項目を 
お守りください。 

• 壁か 515 cml ； LL 離して設置する。 
• 密閉されたせまい場所に押し込め 
ない。 

• 毛足の長い敷物（じゅラたんや布 
団など)の上に設置しなし、。 

• 巧などで包まない。 

• あお向けや横倒し、逆さまにしな 
い 


安定した場所に置ぐ 

A 

を意 

ぐ5ついた台の上や傾いたところに 
設置すると、倒れたり落ちたりして 
けがの原因となることがあ0ます。 
また、設置-取り付け場所の強度ち 
充分にお確かめください。 
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運搬時は慎重に 

A 

注意 


コンピユータを運搬するときは、側 
面下部に左ちか5手を入れて持ち、 
安定した姿勢で運んでください。前 
面および後面ノ くネル部分に手をかけ 
て持たないでください。運搬中にバ 
ランスを崩すと落下によりけびの原 
因となることびあります。 

本機の上に柔5ない、重いもの 
を載せない 

0 

禁止 

倒れたり、落ちたり、壊れたりして、 
けがの原因となることびあります。 


お手入れの際は、電源を切って 
電源プラグを巧く 

處 

3ラグをコン 
セントから抜く 

電源を接続したままお手入れをする 
と、感電の原因となることびありま 
ず。 



移動させるときは、電源コード 
や接続ケーブルを巧く 

A 

ま意 

接続したまま移動させると電源コー 
ドや接続ケーブルび傷つを、乂災や 
感電の原因となったり、接続してし、 
る機器び落ちたり、倒れたりしてけ 
びの原因となることびあります。 
また、本機を落とさないよラにごま 
意 < ださし、。 


コネクタはきちんと接続ずる 

A 

を意 

• コネクタ(接続端子)の内部に金属 
片を入れないで<ださい。ピンと 
ピンびショート(短絡）して、火災 
の原因となることびあります。 

• コネクタはまっすぐに差し込んで 
接続して<ださい。斜めに差し込 
むとピンとピンびショートして、 
火災の原因となることびありまず。 

• コネクタに固定用のスプ U ングや 
ネジびある場合は、それ5で確実 
に固定してください。接続不良び 
防げます。 

• アース線のあるコネクタには必ず 
アースを接続してください。 


直射日光のあたる場所や熱器 
具の近くに設置•保管しない 

0 

禁止 

内部の温度び上びり、火災の原因と 
なることびあ0ます。 


電池についてのまを上の 
ごミ主意 

漏液、発熱、発义、破裂などを避ける 
ため、下記のま意事項を必ずお守り 
ください。 


A 警告 


電池の液び漏れたときは 

素手で液をさわ5ない 



電池の液び目に入ったり、身体や衣 
服につくと、失明やけび、皮膚の炎症 
の原因となることびあります。その 
とさに異常びなくてわ、ミ夜の化学変 
化により、時間びたつてか5症状び 
現れることびあります。 


必ず次の処理をずる 



• 液び目に入ったときは、目をこず 
日ず、ずぐに水道水などのされい 
な水で充分洗い、ただちに医師の 
'治療を受けてください。 

• 液び身体や衣服についたとさは、 
すぐにをれいな水で充分洗い流し 
てください。皮膚の炎症やけびの 
症状びあるとをは、医師に相談し 
て < ださい。 
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電池は乳幼児の手の届かない 
巧に置< 



電池は飲み込むと、窒息や胃などへ 
の障害の原因となることびあります。 
万一、飲み込んだとさは、ただちに医 
師に相談してくださし、。 


電池を乂の中に入れない、力日 
熱•分解•改造-巧電しない、 
水で;'需5さない 



破裂した0、ミ夜び漏れたりして、けび 
ややけどの原因となることびありま 
す。 


+と一の向きを正しく入れる 

〇 

指示 


+と一を逆に入れると、ショートし 
て電池び発熱や破裂をした0、液び 
漏れた0して、けびややけどの原因 
となることびあ0ます。 

機器の表示にあわせて、正しく入れ 
て < ださい。 


使い切ったときや、長時間使用 
しないときは、電池を取り出ず 

〇 

指で 

電池を入れたままにしてお<と、過 
放電によ0液び漏れ、けびややけど 
の原因となることびあ0ます。 




/!、を局 I 


巿販のアルカ U またはマンガ 
ン電池(単兰巧)じ(がの電池を 
使わない、新しい電池と使用し 
た電池または種類の違弓電池 
を混ぜて使わない 

0 

禁止 

使用した電池または種類の違ラ電池 
を混ぜて使わないでくださし、。 
電池の性能の違いによ0、破裂した 
り、液び漏れたりして、けびややけど 
の原因となることびあります。 
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本機をセットアップする 


VAIO 鷄 38 つの 

VAIO を使い始める前に、まず8つの準備をしましよう。 

このぺージから続く説明に従って、作業を進めてください。 


まず八ードウェアの設定です。 


つ 


準備 



付属品を 

確かめる 


設置する 


► 適切な設置場所とは？ 




► 付属品の確認 




接糸冗9る 

► ネットワーク （ LAN ) ケーブル、 


電源コードなどの接続 
► が部磯器の接続 



4 


電源を 

入れる 


► 電源の入れかた、 
切りかた 
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準備 


こここか5はソフトウエアの設定です。 

) 


準備 气 

Windows を 

準備する 

► ユーヴー名やバスワードなどの設定 

ろ 

( ここか5の設定にはインターネットへの接続び必要でず。 ^ 





を滴ら 

基本設定を 

行ラ 

► Windows Media 〔 enter の設定 
► バイオをはじめる前の準備 




準備 7 

カスタマー 

登録する 

► カスタマー登録につし、て 



準備8 

VA のの最新情報を 

自動的に入手する 
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付属品を確かめる 


付属品び足りないとさや破損しているとさは、 VAIO カス 
タマー U ンクまたは販売店にご連絡くださし、。 

なお、付属品は本機のみで動作保罰されています。 

VGC - RM 93 S - RM 93 NS • RM 93 CUS • 
RM 93 US をご購入のお客様へ 

お客様び選択された商品によって仕様び異なります。 
お客様び選択された仕様を記載した印刷物ちあわせてご 
覧< ださい。 

□ コンピュータ本体(メインユニット） 


□ コンピュータ本体(アクセスユニット) 

(アクセスユニット付属モデルに付属） 

Q キーボード 



□ ディスプレイおよびその付属品 

お買いまめの機種によって、付属しているディスプ 
レイび異なります。また、ディスプレイび付属して 
いない機種もあります。 


ディスプレイによっては別売0のディスプレイケー 
ブルび必要になることびありまず。 

ディスプレイについて詳しくは、別冊のディスプレ 
イの取扱説明書をご覧 < ださし、。 

□ アクティブ スピーカー 



□ アクティブスピーカー用 AC アダプタ 



電気的定格 

INPUT ： AC 100-240 V 50/60 HZ 1.0 A 
OUTPUT : DC 12 V 1.6 A 

□ アクティブスピーカー用電源コード 



アクティブ スピーカーと アクティブ スピーカー巧 
AC アダプタおよび電源コードは、同じ箱に入ってし、 
ます。 


この電源コードは、 AC 1 日日 V 用です。 

□ リモコン 

(テレビチューナー搭載モデルに付属) 

□ 単3お乾電池 (2) 

(テレビチューナー搭載モデルに付属) 

□ リモコン用受光ユニット 

(テレビチューナー搭載モデルに付属) 
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Q ジョグコント □ —ラー 

(ジョグコント□ーラー付属モデルに付属) 



□ スタンド 

(アクセスユニット付属モデルに付属) 



□ メイン ユニット- アクセス ユニット 
接続ケーブル 

(アクセスユニット付属モデルに付属） 



U アンテナ接続ケーブル 

(デジタルテレビチューナー用1本、 
アナ□グテレビチューナー用1本） 



説明書-その他 


□ 取扱説明書(本書） 

□ デジタル放送取扱説明書 

(デジタルテレビチューナー搭載モデルに付鼠 

□ B - CAS 力ード 

(デジタルテレビチューナー搭載モデルに付鼠 


U セットアップガイド 
□ 巧 証書 

□ VAIO カルテ 

□ シール 

(設置用足を取りはずしたあとのネジ巧をふさぐ場 
含に使用しまず） 

□ ご注意-お知 S せ 

本機に関する大切な情報を、記載した紙び付属して 
いる場合びあります。必ずご賣ください。 

□ その他のパンフレット類 

大切な情報び記載されている場合びあります。必ず、 
ご覧ください。 

□ Microsoft ® Office Personal 2007プレイ 
ンストールパッケージ 

(「Office Personal 2007 」または 「Office 
Personal 2007 with PowerPoint 2007 」プ U 
インストールモデルに付属） 

□ Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 *2 プ 
レインス I -- J レパッケージ 

(「Office Personal 2007 with PowerPoint 
2007 」プ U インストールモデルに付属） 

□ Microsoft ® Office Professional 2007つプレ 
インス!-ールパッケージ 

([Office Professional 2007」プ U インストールモデ 
ルに付属） 

お買い上げ時にプ U インストールされています。起 
動方法について詳しくは、「付属ソフトウ王アのお問 
い合わせ先」の r ワープ□-表計算」（175ページ)をご 
覧くださし、。 

*1 この説明書では U (降 、 Office Personal 2007と略します。 

*2 この説明書ではし如韋 、 Office PowerPoint 2007と略します。 
*3 この説明書ではし如韋 、 Office Professional 2007と略します。 

□ VA にでビデオ編集を始めよう CD-ROM 

巧-ヒント） 

• 本機に付属のソフトウェアについては、「付属ソフトウェアの 
お問い合わせ先」 （1 72ページ)をご覧ください。 

• 本機は八ードディスクから U カバ U することびできるため、 

U カバ U ディスクは付属しておりません。 

詳しくは、 ru カバ U する」り18ページ)をご覧ください。 
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準備 2 

設置する 


設置場所 


下の図を参考にして、設置場所をミ央め、本機を設置してください。 



• 必ず壁から 15 cmULL 離して設置してください。 

• ほこりのをい場所では、床に置かないでください。通風孔からほこりを吸い込んで故障の原因となることびあります。 

■ レーヴーマウスは、透明な素材、光を反射する素材、網点模様-搞模様や柄のをの、光ミ尺びあるマウスパッドや机の上では正し<動作 
しない場合びあります。 

• 通風孔には物を置いたり、ふさいだりしないでください。 

• 本機辕面の一部び熱くなる焉合びありますのでご注意ください。 


設置に適さない場所 

次のよラな場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。 
• 直射曰光び当たる場所 

• 磁気を発生するをのや磁気を帯びているちのの近く 
• 暖房器具の近くなど、温度び高い場所 
• ほこ0び多い場所 
• 湿気び多い場所 
• 風通しび悪い場所 
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設置方法 

メインユニットとアクセスユニットは通常の横置さじ(外にち、縦置さにして設置することちでさます。 

横置きにずる（アクセス ユニッ ト付属モデル） 

メインユニットとアクセスユニットは重ねて設置することびでさます。 



アクセスユニットを下にしないでください。 

縦置さにずる 

メインユニット 

メインユニットを縦置きにする場合は、底面に取り付け5れている4か所の設置用足を取りはずし、左側面に取り付け 
ます。 



設置用足 


依"ヒント） 

設置巧足を取りはずしたあとのネジ巧をふさぐ場合は、同おのシールをご使巧ください。 

アクセス ユニッ ト（アクセス ユニッ ト付属モデル） 

アクセスユニットを縦置きにする場合は、付属のスタンドを取り付けてくださし、。 



スタンド 
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準備 2 設置する(つづき) 


設置時のご注意 


次のことをお守りください。 




衝撃が加わ6ないように 
静かに置<。 


前面パネル部分を持って運ぶのはち険なのでおやめ<ださい。 


故障を避けるためにち、次のことをお守りください。 

• 本機を移動するときは、必ず電源を切る。 

電源び入っている状態で移動したり、動かしたりすると八ードディスクの故障の原因とな0ます。 
• 本機を倒したり、ぶつけたりしない。 

ルさな衝擊や振動でち八 ー ドディスクの故障の原因となります。 

• 不安定な場所に設置しなし、。 

• 通風孔に物を置かない。 

設置の隙の安全上のま意事項ちご覧 < ださい （ 11ページ)。 
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準備 3 

接続する 


ディスプレイ、アクティブスピーカー、キーボード、マウス、テレホンコード、 U モコン用受光ユニット(テレビチュー 
ナー搭載モデル)、 アンテナ (テレビチューナー搭載モデル) 、ジョグコント □ー ラー （ジョグコント □ー ラー付属モデ 
ル)、アクセスユニット(アクセスユニット付属モデル)、電源コードを接続し、 U モコン(テレビチューナー搭載モデル) 
を使えるよラに準備します。 

巧‘ヒント） 

特に記載のない場合、ディスプレイのイラストは SDM - P 246 W です。 


ディスプレイを接続ずる 


本機のディスプレイ接続用コネクタには、モニタコネクタと DVI - I (ディープイアイアイ）コネクタの2種類びあります(実隙に搭載され 
ているコネクタは機種により異なります （182 ページ)）。接続するコネクタはディスプレイによって違います。詳しくはディスプレイ 
の取扱説明書をご覧ください。 

DVI (ディーブイアイ）ディスプレイを接続ずる場合 

ディスプレイの DVI 入力]ネクタを、メインユニット後面の DVI - ロネクタに差し込んでください。 

NVIDIA ( R ) GeForce ( R ) 8600 GTS グラフィックアクセラレータモデルまたは Quadro グラフィックア 
クセラレータモデル 
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準備 3 接続する (つづき) 


NVIDIA ( R ) GeForce ( R ) 8500 GT グラフ イツ クアクセラレータモデル 




• NVIDIA { R ) GeForce ( R ) 舶00 GTS グラフィックアクセラレータモデルおよび NVIDIA ( R ) GeForce { R ) 8500 GT グラフィックアクセ 
ラレータモデルは、 HDCPCHigh-bandwidth Digital Content Protection ) 規格に対応しています。 HDCP 規格対応び再生または 
出力の要件になっているコンテンツを利用される場合は、 HDCP 規格対応のディスプレイとあわせてご利用くださいのページ)。 

• Quadro グラフィックアクセラレータモデルをお使いの場合、 DVH コネクタは HDCP 規格に対応しておりません。 

アナ□グディスプレイを接続する場含 

NVIDIA ( R ) GeForce ( R ) 8500 GT グラフィックアクセラレータモデル 



保ヒント） 

NVIDIA ( R ) GeForce ( R ) 8600 GTS グラフィックアクセラレータモデルまたは Quadro グラフィックアクセラレータモデルをお使いの 
場合は、 DVI - I-RGB 変換アダプタ(別売り）を取り付けると、 DVI-I コネクタにアナ□グディスプレイを接続ずることびでさます。 
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アクティブ スピーカーを 接続する 

(ご ヒント） 

別売りの5.1かスピーカーなどを接続する方法については、スピーカーに付属の取破説明書をご覧ください。 

© :本機の左側に設置します。 

® :本機のち側に設置します。 

の左側®のアクティブスピーカーのケーブルのプラグをも側®のアクティブスピーカーの SPEAKER ( L ) コネクタへ 
接続しまず。 

@ち側®のアクティブスピーカーのケーブルのプラグ(緑色)をメイン ユニッ ト後面の FRONT (フ□ント）コネクタ 
へ接続します。 

感アクティブスピーカーの AC アダプタのプラグをアクティブスピーカーに接続する。 

@アクティブスピーカーの AC アダプタにアクティブスピーカー付属の電源コードのプラグを差し込む。 



• アクティブスピーカーには、付属の AC アダプタし^外は接続しないでください。 
• AC アダプタと電源コードはアクティブスピーカーの箱に入っています。 
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準備 3 接続する(つづき) 


キーボードとマウスを接続する 


アクセス ユニッ ト付属モデルをお使いの場合 



保ヒン。 

アクセスユニットび付属しないモデルをお使いの焉合は、キーボードをメインユニットの USB コネクタり82ページ)に接続して<ださ 
し、 〇 0 


キーボード背面の USB コネクタは、 USBZO 規格の High - speed に対応していません。 USBZO 規格の High - speed 機器を使巧する場合は、 
本体側の USB コネクタに接続してください。 
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キ^—ポードの八ームレストについて 

パームレストを手前に折りたたむと、キーボードを使ラとを手首に負担びかかりにくくなります。 

パームレストは、キーボードを使わないとさにキーボードの上にかぶせると、ふたとして使ラことびでをます。 




• 持ち運ぶとさは、パームレストを持たずにキーボード本体を持ってください。 

• パームレストを無理に逆側に回転させないで<ださい。 

• 机の上で使用する際は、平らなところで、パームレストびはみ出ないよラに設置してください。 

キーボードにパームレストを取り付けるには 



キーボードの足を立てるには 



巧たントつ 

キーボードの足を立てると、キーボードを使うとさキーを打ちやすくなります。 
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準備 3 接続する(つづき) 


インターネット接続用機器につなぐ 

インターネットに接続するには、 ADSL 、 FTTH (光)、 〔 ATV のインターネット回線などのインターネット接続サービス 
を利巧ずる方法や、一般の電話回線に接続する方法 JSDN 回線を利用する方法びあります。 

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービ 
スを提供している接続業者にお問い合わせください。 

ADSL / FTTH / CATV を利用するときは 

ADSL / FTTH / 〔 ATV を利巧するときは LAN コネクタを使用します。 



LAN コネクタに接続するケーブルは、ネットワーク用、イーサネット （ Ethernet ) 用などと表記されているものをご使巧ください。 

一般の電話回線につなぐときは 

別売りのテレホン〕ードの一方をメインユニット後面のに？ LINE 健話回線)ジャックへ、もう一方を電話回線のモ 
ジュラジヤックへ差し込みます。 
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電話機をつなぐと走は、アタプター(テレホンモジュラージャックデュアルアタプター TL -20 访リ売り）など）を使って 
接続します。 




テレホンコードはメインユニット後面の LAN コネクタに接続しないでください。 


巧とント） 

ビジネスホン、ホームテレホンなどの電話機やドアホン付きの電話機をお使いのとをは、工事び必要となるちのびあります。電話機を 
取り付けた業者にご相談 < ださい。 

本機か S テレホンコードを取りはずずには 

の甘 LINE (電話回線）ジャックにつなびっているテレホンコードのモジュラアダプタ部分をいったん本機の奥に押 
し込む。 

③ モジュラアダプタの□ックを押し、テレホンコード部分といっしよにつかむ。 

® □ックを押しなび5、斜め上方向へ引さ抜く。 


モジュラアダプタ部分を 
本機に巧し込む。 


斜め上方向へ 
引き巧く。 



な 





この部分の□ックを巧す。 



ISDN 回線を利用するときは 

ISDN 回線を利巧ずるときは USB コネクタを使用します。 


盛 





I '1"1156コネクタ 


だ 

八 A •以ム > おが雞长 


Q>a \ ムわ h 


ム >が—み乃 V 


pwn 

ミミ綿製 


ム—ちわ • 2—ゎ 
\せか：？お C 固 


陛刪顺巧 

\繼畜夕費霜 


V 


29 


































































































準備 3 接続する(つづき) 


リモコン用受光ユニットを接続ずる 

(テレビチューナー搭載モデル） 

付属の U モコン用受光 ユニッ トをメイン ユニッ ト後面またはアクセス ユニッ ト後面の USB コネクタに接続します。 



• U モコン巧受光ユニットは、本機および付属のリモコン専巧です。他の機器ではお使いになれません。 

• U モコン巧受光ユニットを設置すると定は、 U (下の点にご注意<ださい。 

-受光面を U モコンの信号び受けやすいち向に向けて<ださい。 

-受光ユニットの受光面と U モコンの発光部の間に障害物びない場所に設置して<ださい。 

(ご ヒント） 

• U モコン用受光ユニットをつなぐと、付属の U モコンを使って、本機を操作で去るよラになります。 

• U モコン用受光ユニットを本機の上など安定しない場所に設置するとをは、付属のマジックテープを貼ると受光ユニットの滑り落 
ちを防げます。マジックテープを受光ユニットの底面と受光ユニットを設置する場所に貼ります。 

• U モコン巧受光 ユニッ トはアクセス ユニッ ト後面の USB コネクタに接続することをでをます。 

• USB 機器の接続については、「バイオ電デマニュアル」をご覧ください。（[周辺機器のつなぎかた] 一 [ USB に接続した機器]-山 SB 機 
器をつなぐ]をク U ックする。） 
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リモコンを準備ずる(テレビチユーナー搭載モデル) 

のリモコンを裏返す。 

⑤ U モコン裏面の乾電池入れのふたを開ける。 



感+と一のち向を確かめて、付属の単3形乾電池を2本入れる。 


単3お乾電池(付属) 


@乾電池入れのふたをスライドさせて閉める。 



乾電池の使いかたを誤ると、液をれや破損のおそれびあります。なのことを必ず守ってください。 

• 乾電池を交換する際は r 同じ製造元の同じ種類の新しい乾電油」をお使いください。新しい乾電池と使いちしの乾電池を混ぜたり、 
異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカ U 乾電池といラ組み合わせなど)を混ぜて使巧すると「液ちれや破損」の原因となりま 
す。 

• 長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。 

• 鶏量びかなくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量びなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液をれを起 
こす原因となります。 

• 乾電池び液もれしたとさは、乾電池入れについた液をよく拭を取ってから新しい乾電池を入れてください。電池の液び目に入ったり、 
身体やお服につ<と、失明皆けび、皮膚の炎症の原因となることびあります。液をふ<際はご注意<ださい。 

• 乾電池は充電しないでください。 

• +と一の向をを正しく入れてください。 
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準備 3 接続する(つづき) 


アンテナに接続する(テレビチューナー搭載モデル） 

アナ□グテレビチューナー搭載モデルをお使いの場含 

テレビを見たり、テレビ番組を録画するとをは、付属のアンテナ接続ケーブルを使って壁のアンテナコネクタにつなぎ 
ます。 

接続のしかたは、し处下の場合で異なりますので、ご自分の使巧環境に合わせて接続してください。 

• 本機のみを壁のアンテナコネクタに接続する場含 

• すでにビデオデッキやテレビび壁のアンテナコネクタに接続されており、本機をあ5たに接続する場合 

□ 本機のみを壁のアンテナコネクタに接続ずる場合 

じ(下のよラにアンテナを接続します。 

アンテナのつなぎかたは、壁のアンテナコネクタの形や使用するケーブルによって異な0ます。下の例か5最ち近し、 
をのを選び、接続してください。なお、いずれにを当てはま5ない場合は、販売店にご相談ください。 




• フィーダー線は同軸ケーブルに比べ雑音電波などの影響を受けやす<、信号び劣化します。でさるだけ同軸ケーブルをご使巧くだ 
さい。 

• フィーダー線をご使巧になる場合は、本機からでをるだけ離して < ださい。 

• フィーダー線をご使巧になる場合は、長くなりすざないよラにご注意ください。 


V/U5 キサをつなぐには 

〇 VHF のアンテナケーブルを V / U ミキサにつなぐ。 〇 UHF のアンテナケーブルを V / U ミキサにつなぐ。 
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LI ずでにビデオデッキやテレビが壁のアンテナコネクタに接続されており、本機をあ 5 たに接続ずる場合 

政下のよラにアンテナを接続します。 

の壁のアンテナコネクタに接続されているビデオデッキやテレビのアンテナ接続ケーブルを取りはずす。 

^ ビデオデッキやテレビの 

アンテナ接続ケーブル 



031 


@アンテナを接続ずる。 

別売りの分配器やアンテナブースターなどを使ってアンテナを接続します。壁のアンテナコネクタと分配器やア 
ンテナプースターのつなざかたは、壁のアンテナコネクタのおや使用するケーブルによって異なりまず。「本機の 
みを壁のアンテナコネクタに接続する場合」に記載の例か5、最も近いわのを選び接続してください。 


依"ヒント） 

ビデオデッキをつなぐなど、アンテナを分配すると電波び弱くなり、ディスプレイの画面びチラチラしたり、斜めじまび入ることびあり 
まず。この場合は、別売りのアンテナブースターをアンテナと本機の間につないでください。 

デジタルテレビチューナー搭載モデルをお使いの場含 

本機は、地上アナ□グ放送を受信する VHF/UHF (アンテナ)コネクタ、地上デジタル放送を受信する地上デジタル入 
力]ネクタ、 BS デジタル放送/110度 CS デジタル放送を受信する BS /110度 CS IF 入力〕ネクタの3つのコネクタを 
搭載しています。 

本機を使ってテレビを見たり、テレビ番組を録画するときは、これ53つのコネクタをすべてつないでください。 
それぞれのコネクタの接続方法は、じ(下の場をで異なりますので使用環境に合わせて接続してください。 

• VHF / UHF / BS /110度 C 3 混合の共同受信システムをつなぐ場合 

• VHF/UHF (地上波)のアンテナと BS / 110度 CS のアンテナをそれぞれつなぐ場合 

□ VHF / UHF / BS /110度 CS 混合の共同受信システムをつなぐ場合 

メインユニット 


壁のアンテナ 
コネクタ 


デジタル放送対応 
分配器またはアンテナ 
ブースター (別売り） 


アンテナ接続 
ケースレ咐属） 


Mlifeiy 





□ □ 

广 

__ _ 1 齡 

□ 0 
□日 


103 = =00 

アンテナ接続 
ケーブル(別売り) 



I ® 


アンテナ接続ケーブル側売り） 


依"ヒント） 

テレビなど、他の機器を接続する場合は、より□のをい分配器またはアンテナブースターをお使いください。 
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準備 3 接続する(つづき) 


□ VHF / UHF (地上液)のアンテナと BS /110度 CS のアンテナをそれぞれつなぐ場合 


65/110度〔5 
アンテナ(別売り) 



保ヒン。 

• 壁に BS / 110度 CS 巧のアンテナコネクタび巧意されている場合は、付属のアンテナ接続ケーブルを使用して、 BS / 110度 CS 巧の 
アンテナコネクタと本機の BS /110度 CS IF 入カコネクタをつないでください。 

• テレビなど、他の機器ち接続する場合は、より□のをい分配器またはアンテナブースターをお使いください。 

titfS 就 

• BS /110度 CS デジタル放ちのアンテナを接続する場合、本機から電源を供給する必要びある場合びあるので、サテライト用同軸 
ケープル(別売り）で接続してください。 

• BS / 110度 CS デジタル放送のアンテナを接続する焉合、本機の電源を入れたまま接続しよラとずると、発火するおそれびあります。 
危険ですので、必ず本機の電源を切ってからアンテナを接続して < ださい。 


B - CAS 力ード(デジタル放送用に力ード)を入れる 

(デジタルテレビチューナー搭載モデル） 

B - CAS * 力ード(デジタル放送巧に力ード)はお客様と地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタルの放送局をつなぐ 
カードです。 


2004年4月より、 B - CAS 力ードを挿入していないと、番組の着作権保護のため、デジタル放送はスクランブルびか 
かつて視聴することびでをません。 

デジタル放送を視聴するとさは、必ず B - CAS カードを挿入してください。 


デジタル放送では、このカードを利巧した CAS (限定受信システム)び採用されています。ご登録いただくと各種サー 
ビスび利用でさるよラになります。 

B -〔 AS 力ードを本機に入れたあと、ユーザー登録はびきに必要事項を記入し、投函してください。 

また、有料番組や PPV 番組を見たり、データ放送の双方向ヴービスを受けたりするときも、 B - CAS 力ードを使用します。 

み B - CAS は、（株）ビーエス-コンデイシヨナルアクセスシステムズの略称です。 


ユーザー登録しないと、有料番組び視聴でをなかったり、データ放送の双方向サービスび受けられなかったりします。また、連絡先不明 
のため、カードの交換や更改などのサービスび受けられません。 
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の同個の「ビーキャス ( B - CAS ) 力ード使用許諾契約約款」の内容をお読别こなり了解されたうえで、台紙か 5 B-CAS 
カードをはがす。 

B - CAS 用ユーザー登録はびき台紙の内容にご不明な点びあるときは、 B -〔 AS カスタマーセンター價話番号： 
0570 -000-250) へお問い合わせください。 



@ B - CAS 力ード挿入□に B - CAS 力ードを挿入する。 



③同個の B - CAS 用ユーザー登録はびきに必要事項を記入し、投函する。 

B - CAS 用ユーザー登録はびきの登録作業び終了すると、各種サービスび利用できるようになります。 

(ご ヒント） 

B - CAS カードを取り出すときは、カードを手でつまんで引を出してください。 


• B - CAS 用ユーヴー登録はびを台祇は、大切に保管しておいてください。有料放送に視聴を申し込むとさに必要なバーコードシール 
び付いていたり、 B - CAS カスタマーセンターへのお問い合わせ先び案内されているためです。 

• 転居などの隙は、 B - CAS カスタマーセンターに連絡してください。 
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準備 3 接続する(つづき) 


ジョグコント □ —ラーを接続ずる 

(ジョグコント□-ラー付属モデル） 

付属のジョグコント□ーラーをキーボード背面の USB コネクタに接続します。 



保ヒント） 

ジョグコント□—ラーをつなぐと 、 「Adobe Premiere 」 ソフトウエアや 「DVgate Plus 」 ソフトウエアを使ってビデオ編集などを手軽に 
行えるよラになります。 
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メイン ユニッ トとアクセス ユニッ トを接続する 

(アクセスユニット付属モデル） 

メイン ユニッ トとアクセス ユニッ トをメイン ユニッ ト-アクセス ユニッ ト接続ケーブルで接続します。 



• メイン ユニッ ト-アクセス ユニッ ト接続ケーブルは、本機の電源コードを扳いた状態で接続してください。 

• メインユニット-アクセスユニット接続ケーブルびしっかり接続されているか確認するとをは、本機の電源コードをおいた状態でご 
確認 < ださい。 

• 本機に電源コードび接続された状態でメインユニット-アクセスユニット接続ケーブルを接続すると、故障や誤動作の原因となりま 
す。 
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準備 3 接続する(つづき) 


電源コードを接続ずる 

本機、ディスプレイ、アクティブスピーカーを電源コンセントに接続します。 


• 同じコンセントに複数の機器を同時につなびないでください。 

• 本機は曰本国内専用です。 AC 100 V でお使いください。 

の付属の電源コードのプラグを本体にしっかりと奥まで差し込む。 

( D ディスプレイの電源コードのプラグをディスプレイに接続する。 

感アクティブスピーカーの AC アダプタのプラグをアクティブスピーカーに接続する。 

@アクティブスピーカーの AC アダプタにアクティブスピーカー付属の電源コードのプラグを差し込む。 

( D アクティブスピーカーの電源コードを壁の電源コンセントに差し込む。 

⑥本機の電源コードのアースを接続し、本機の電源プラグとディスプレイの電源コードを壁の量源コンセントに差 
し込む。 


メインユニット 



アクティブ’ スピーカーの 
電源ケーブル 
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準備 4 

電源を入れる 


ディスプレイと本機の電源を入れます。 


イ 


ディスプレイの電源ボタンを押ず。 



電源、ランフ 


電源ボタン 


巧ヒント） 

電源ボタンの位置はお使いのディスプレイに 
よって異なります。詳しくはお使いのデイス 
プレイの取扳説明書をご覧ください。 


本機の電源ボタンを押す。 



本機の電源び入り、電源ランプび点好して、 Windows び起動します。 
4秒政上電源ボタンを巧したままにすると、電源び入りません。 


巧•ヒント） 

電源を入れたあと、コンピュータを操作せずに 
いると、省電力機能び働いて、画面の表示び消 
え、本機の電源ランプとディスプレイの電源ラ 
ンプびオレンジ色で点灯しまず。省電力機能 
について詳しくは「バイオ電子マニュアル」を 
ご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]— 
[電源の管理/起動]一[ス U —プモードにする] 
をク IJ ックする。） 


アクティブ スピーカーの 電源を入れる。 


の ON / STANDBY ボタンを巧して、アクティブスピーカーの電源を入れる。 
@ VOLUME つまみを回して、音量を調節する。 


アクティブスピーカーび適切な音量になって 
いるか確認してください。突然大きな音びし 
ないように、 VOLUME つまみで調節してくだ 
さし、。 
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準備 4 電源を入れる(つづき) 


本機の電源をはじめて入れる場合は、しば日くして 「 Windows のセットアップ」画面び表示されます 。 「Windows 
を準備する」 （42 ぺージ)の手順に従って、 Windows のセツトアップを行ってください。 


• Windows のセットアップ画面び表示されるまでしばらく時間びかかりますび、そ 
のままお待ちください。途中で電源を切るなどの操作を行ラと、本機の故障の原因 
となりまず。 

• 本機を安わしてご使巧になるには、大切なデータを失わないための対策や、第王者 
から本機を守るための対策び必要でず。詳しくは、「セキュリティについて」 (84 
ページ)をご覧ください。 

2回目 L ソ降に電源を入れるときは 

本磯の2回目の起動時か 、 [Norton Internet Security 」 ソフトウェアをはじめて起動したときは 、 [Norton Internet 
Security 」 画面び表示されます。画面の指示に従って操作してください。 

ネットワークに接続した状態で 「 No け on Internet Security 」 ソフトウェアのファイアウォールを有効にした場合、セ 
キュリティチェックのため本機び起動するまでしば5 く時間びかかりますび、そのままお待ちください。 

[Norton Internet Security 」 ソフトウェアについて詳しくは 、 「「Norton Internet Security 」 ソフトウェアについて」 
(48 ページ)をご覧ください。 


電源を切るには 

電源を切るとさは、必ず巧の手順に従って電源を切ってくだをい。 

巧の手順を行っても電源び切れない場合は、本機の電源ボタンを4巧 1 U 上}甲して電源を切ってくださし1。ただし、この 
方法で電源を切ると、作成中、編集中のファイルび使えなくなることびありまず。 

巧-ヒント） 

デスクトップ画面のイラストは、実際のものと異なる場合びありまず。 


® (スタート)ボタンをクリックする。 



①ここをクリックずる。 


スタートメニューび表示されます。 
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g - [シャットダウン]をクリックずる。 



①ここをク U ックずる。 

@ [シャットダウン]をクリックずる。 


しばらくすると本機の電源び自動的に切れ、電源ランプび消好します。 


依らント） 

• ソニー製のコンピューターディスプレイをお使いのとをは、手順2で本機の電源び 
切れたあと、自動的にディスプレイび節電モードに入ります。 

• お買い上げ時の設定では 、 h 


—ボタンをク U ックするとス U —プモードに移行 
します。現在作業中の状態をメモリと A —ドディスクに保持したまま(八イプリッ 
ドスリープ、お買い上げ時の設定)、最低限度必要なデバイスじ(がの電源を切るため、 
消費電力を節約することびできます。詳しくは「バイオ電モマニュアル」をご覧く 
ださい。（[パソコン本体の使いかた]一[電源の管理/起動]一[ス U —プモードにす 


る]をク U ックする。） 


ディスプレイの電源ボタンを押す。 


ディスプレイの電源び切れます。 


巧ヒント） 

電源ボタンの位置はお使いのディスプレイに 
よって異なりまず。詳しくはお使いのディス 
プレイの取扱説明書をご覧ください。 


4 


アクティブスピーカーの ON / STANDBY ボタンを押ず。 


アクティブスピーカーの電源び切れます。 


本機の電源を切ったあと、30砂間は電源を入れないでください。 
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Windows を 

準插すえ 


電源を初めて入れた5、 

まず Windows の準備をしましよう。 
Windows の準備が完了ずると、 
付属のソフトウエアや 
いろいろな機能が使えるように 
なりまず。 

货•ヒント） 

Windows の準備ではインターネットへの接続 
は必要ありません。 



保ヒント） 

取掘説明書内の画面び実隙と異なる場合は、表 
おされる画面に従って操作してください。 


マウスを動かして、目的の場所の上までポイン 
夕を移動し、左ボタンを「カチッ」と1回押して 
すぐに離します。これを「クリックする」また 
は r 左ク U ックする」と言います。 


電源を入れる。 


電源ボタンを押し (39 ページ)、 「 Windows のセットアップ」画面び 

表示^れるまで待ゎます。 「 Windows のセットアップ」画面び表示される 

までに5〜15分程度かかります 。 「Windows 
のセットアップ」画面び表示されるまで、電源 
を切らずにそのままお待ち<ださい。表お前 
に電源を切ると故障の原因となります。 
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設定を開始する。 



①個または地棚で[日本]び選択されていることを確認 
ずる。 

⑤[時刻と通貨のお式]で[日本語（日本)]が選択されて 
いることを確認ずる。 

⑤悼ーボードレイアウト]で [ Mic の soft IME ] が選択 
されていることを確認する。 

@ [次へ]をクリックずる。 


巧•ヒント） 

ご使巧いただいている機種によっては、 0 S の 
名称び異なる こと びあります。 


r ライセンス条項」の内容を確認ずる。 


巧 ri '.Vindo/.'S ここ，トア.>プ 


①2か所の[ライセンス条頃に同意します]をチェックする。 


0- 


ライ亡ンスち巧をお R み:こなつてくだちい 

ブイクロソフトソフトウ去7ライゼンヌま巧 
WINDOWS VISTA HOME BASIC 
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM 

—Q? イ t ンスちち’こち号レます (Windows を使司する二I'さ同音かぶ妄 )(A) 

ご巧患 

この度はがか'？ーソナルコンピュータ妈品（な下本興品とします）をわ冒い上 
げいただきありボとうございます。ホ製品にはソフトウ*ア興品ポ同巧スはプリ 
インストールされていま寸ポ，当該ソフトウ正アをご巧巧いただく前に、ぶず 
を々のソフトウゴア使用許諾契巧まをあちかじめわ読み下さい。ソフトウ C ア興 に^) 

一^' "V イ t ンス英巧’こち;音し I ます （Widows 艺巧3了る二'才同奇かぶ妄)(リ 


ここをク U ックすると文章が上下します。 

广 @内容を確認した5 [次べをクリックする。 


どちらか一方でちチェックをしないと、 
Windows の準備作業は中止され 、 Windows 
と本機に付属のソフトウエアはお使いになれ 
ません。 


巧-ヒント） 

画面左上の^ボタンをクリックすると前の 
画面に戻ることびでをます。 


だ 
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準備 5 Windows を準備する(つづき) 


4 ユ-ザ-アカウントの設定をずる。 


のお使いになる方の名前などをユーザー名として入力する。 
⑤パスワードを入力する。 

;なワードを入力ずると、確認用にもう1度/ V "スワードを 
入力ずる欄が表示されまず。 

⑤ 上で入力したものと同じパスワードを入力ずる。 

@このユーザーアカウントで使用ずる画像をクリックずる。 

⑥ じ欠へ]をクリックずる。 


。 Windows の C ジトア。プ 


ユーヴーると面♦の通巧 


このユーヴーると g 々 はユーづーア方つント を表レます • ここで巧をするアカウントは、 
ピユータ C 香涅香アカつントです. 


ユーザーち牙； k •ホし了<ドタい ]ohnVUl: 


[VAIO 


スつード巧人でしてく f 7* •い（巧さ1の1; 


If ス勺ート5■巧う-巧人巧して<产;*い ( R 1; 


，'じじ3- h のヒントを乂刀レて < た3い（ろ巧 pj 巧 j 化)： 

の：！ーザーアわウ V 卜了巧巧了る面涅巧‘ ， T < f 夕い； 


の 3— ザーアゎウ V 卜了巧巧了る面涅巧‘ ， T < f 夕い； ( 

暖聽,色6似ぶ野際！」 厂_ 


メモ Mugs わ • 

入力したパスワードは、メモを取るなどして忘 
れないよラにして < ださい。 

_ (ご ヒント) 

• ユーザー名やパスワードは Windows の 
セットアップ完了後に設定することもでを 
ます。 

• ユーザー名には、漢字•ひらがな•カタカナ- 
アルフアベットなどの文字び使用でをます 
(キーボー ドの半角/全角 I 漢字 キーで 入 
力を切り換えられます)。 

ユー ヴー 名の例： 

VA に太郎 
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コンピュータの名前を確認する。 


む Windows のたットアップ 

コンビユータ名を入カレて.デスクトップのち貴を宙巧してください. 


田!! 


つンビュータをを入力してくだ S い（巧； Office-POf 


(VAIO.PCj 


テスクトダブで巧貝を進巧一てくだちい（なで.コシトロールパネルでまま可巧です)： 

同 ■■ 瞧醒 


Windows C 肯 S 


に巧べ也 


の自動のに表示されまずが、わかりやすい名前に変更 
することちでをます。 

⑥デスクトップの背景にしたい画像をクリックずる。 
クリックすると背景が変更されます。 

⑤[次べをクリックずる。 


巧ヒント） 

コンピュータの名前やデスクトップの背景は、 
Windows のセットアップ完了後に変更するこ 
とびでをます。 


6 


コンピュータの保護の設定をする。 


色 Windows む tz ットアゲプ 

Windows を目おの:こ巧31するよ5留至一てくだ2い 


為 


ちさ这ち5巧ち一ます (R) 

重呈》至ぞブニクラムたなまごま巧プニクラムをンンストー，レレた0、インターホ山 
でな居5よご安さニンたご.スンラ/ンて巧琶5皂記-/:ウレます. 


み 

咳 


重要" ■=： 至巧ブこヴラムのみインストールします(I) 

Windows 月で t キユリテイのき f プこヴラムおよひその枉でちき •=； 至5?•ブこクラムの 
み-<ンスト-ルレミす ■ 

巧で巧!,？一ます (A) 

ち巧サ行 t)r- るまてぉ史ぃのコンビュータが它ホュリティでち反'こでさ5むる巧をに 
ザる0ます. 


巧ま•吉5度.弓するとき.までI'ま至巧プニヴラムをノンストールするここ.一ぎ:て:ちまか 
Microsoft :こを芭すにます.远居さにた居巧け，お客毎5を則。た0,ぞ客ち’こ里巧をあつたご 


’ 雌奨設定を使用します]をクリックずる。 


だ 
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準備 5 Windows を準備するロゴき) 


7 日付と時刻の設定を確認する。 



© タイムゾーンおよび日付と時刻を確認する。 
⑤[次へ]をクリックずる。 


^ コンピュータを使用する場所を選択する。 


み。 

石巧'- 


.,vin こ 


ニシゴニ 

一‘.五' 


-夕■:.ス，•、：：ークこ香夕^>*.~|.まここ":'夕==^-.?_ 
'-ク 155^；1=3で.ミ了. 


てニニこちが二; Z 


ク 

ホ 


を3くミでこ^^だこ|- 5与きこ-呈巧-ミ 
、/ゴニータ,？ . ノ 7S を巧てさ軍了. 


吊ちつ T で：:与 SS こ‘.ま马呈こ涅巧ーミ 
ンビニータ产.バ ~r を ES ■:きま-. 


こニンゴニータ；9ち^を~.にこ二 


ンゴニー5'5巧黃司お：に C 二 


: 一 5?こ'鸟巧 |:P:| 

^空？二一二一古ミ，ブ.モこじ二—=こ与ミごこ.-ま与さ T パ >5■-夕，、こ皇さ 
二?ミづミ与皇こ逗ミ=!一す了， C こ二:>ゴニータつ产ノ 7、59ち了きここ？も:? 
ごピ-す了. 


コンピュータを使用ずる環境に近いものをクリックずる。 


k - = だ-.挂口 wi , 


C ごヒント） 

• この画面は、ネットワークに接続されてい 
る場をに表示されます。 

• コンピュータを使用する堤所の設定は、 
Windows のセツトアップ完了後にも巧う 
ことびでをます。 


この画面び表示されない場合は、次の手順に進んで < ださし、。 
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9 


設定を完了ずる。 


[いいえ、後で設定します]を選択して、[開始]をクリックする。 


セットアップび完了すると、 r ウエルカムセンター」画面び表示されます。 

ん も 、 ~ 

,；1 J ;[；! Iコシドロール/巧ル》システムと y ン？すンス《ウエルカ止ン9- -||4卜»至 pD 

Hg | HQnggn ||||| H |||||||[||^^^^^^^^^^^^ HL ^ HM | 

■ jjH ^ 

L WIMOTC の囲田 （14) A 


巧ヒント） 

Windows のセツトアップ完了後に設定するこ 
とびでをます。 


• M コ>ピユータを表舌しま 

T 

；? 了- 0 レと函ま 5 臣庄し fT 

8!しし口_-け一8の0レ巧 

• Windows Anytime Upgn(fe 

av\T の 1« 白厅 !*■* 

cj^ インターネウします 

Wirxlcws Vは a 施み玲ちの坦 

t J\ VAI かビ 

\^J 1 •ザで S 古'.'-‘ f 

トン•イシろ一子か Kfe=P 

働 二。ティ 

でグ **W.l 巧こリ 5i,；：r 

广 1 PTA 在 gj つ卜，有害サイトをブ 

'if □» つ ri -フィリ 
括ご.--:•でアクが 


四足里円に男行レ 5T 口王)レ方な它ン々一はコント □— ル/林; WC に■ステむと X ンデ r ンス]に田!：互巧 


巧ヒント） 

「ウエルカムセンター」画面の内容はご使用い 
ただいている機種によって異なることびあり 
ます。 


これで Windows び使えるようになりました。 


電源の切りかたについて詳し < は、 r 電源を切るには」 （40 ページ)をご覧ください。 

№4¢就 

• 本機にパスワードなどのセキュ1」ティのための設定を行ラことは、お客様の個人情報やデータを守るための有効な手段になります。 
設定したパスワードのす重類によっては、パスワードを忘れると修理(有償)び必要になることびありますので、必ずメモをとるなどし 
て忘れないよラにしてください。また、パスワードを解除するための修理(有償)を行ラ焉合には、お客様の本人確認をさせていただ 
く場含びあります。なお、パスワードの種類によっては修理(有償)でお預かりしてち解除び不可能なをのびありますのであらかじ 
めご了承ください。 

• 「ウイルス対策ソフトウエアの状態を確認してください」といラ警告び表おされることびあります。コンピュータを危険か日守るた 
めに、 Windows のセツトアップび完了したらすぐに 「Norton Internet Security 」 ソフトウエアの初期設定を巧ってください。 


11^ウイルス巧巧ソフトウェアのげ苗を巧留してくでさい 
Norton Intern が Security が畳がのげ岳ではちりまだん. 
巧畳を度巧するには、このを巧をクリックしてください. 



だ 

•以ム /r<zl. が樂み 
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基本設定を行ラ 


バイオを快適にお使いいただ<ための基本設定を行います。 


ここか5巧の設定(セットアップ)は、インターネットに接続ずる必要びありまず。 

インターネットの接続については「インターネット」の章 (81 ページ)をご覧ください。 


「 No け on Internet Security 」 ソフトウエアについて 

コンピュータウイルスやネットワークを通じた不正な接続などによる被害からコンピュータを守るためには、あ5か 
じめきちんと対策しておく必要びあります。本機には 、 「Norton Internet Security 」 ソフトウエアびインス!ルさ 
れており、前述の危険か!5コンピュータを適切に保護することびできます。ただし 、 「Norton Internet Security 」 ソフ 
トウエアは初期設定を巧うまでは動作しないため、 Windows のセットアップの終了後にあわせて設定を行ってください。 

[Norton Internet Security 」 ソフトウエアの初期設定は、©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [Norton 
Internet Security ] — [Norton Internet Security ] をクリックし 、 [Norton Internet Security 」 画面上部に表示される 
[続行]をクリックして表示される [Norton Internet Security 」 設定画面にて行えます。 



保ヒント） 

「Norton Intern 到 Security 」 ソフトウエアの初期設定を巧って 
いない状態で本機の起動回数び2回目 U (降になると、起動直後に 
「Norton Intern 到 Security 」 設定画面び表示されます。 


「 No け on Internet Security 」 の設定をする。 


@ [Norton Internet Security 」 設定画面で[次へ]をク U ックする。 

使用許諾画面び表示されます。 

設定の途中で「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 

③ 内容を確認し、[同意する]をク U ックする。 

感 [90 曰の更新サービスを続ける]を選択して、[次へ]をク U ックずる。 

アカウント画面び表示されます。 

[90 日の更新ヴービスを続ける]が表示されず、アクティブ化画面が表示された場合は 

• 本機ご購入の際に、15ヶ月または24ヶ月版を選択された場合はアクティブ化画面び表示されます。 

画面の指示に従ってアクティブ化を行ってくださし、。 

• アクティブ化をキャンセルして、後で設定することちでさます。キャンセルした場合は、手順3に進んでください。 
また、15日蜘^に 「Norton Internet Security 」 ソフトウエアを起動し、画面上部に表示される怜すぐにアクティブ 
にする]をク U ックして、再度アクティブ化を行ってくださし、。 
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アカウントを作成する。 


① [ Norton アカウントの作成]を選択して必要な情報を入力後、[次へ]をクリックする。 


巧ヒンド） 

• 電子メールアドレスをお持ちでない場合や後で登録したい場合は、何も入力せずに防へ]を数回クリックしてください。 

表示された[スキップ]をク U ックして次の画面に進みます。 

• すでにアカウントをお持ちの場合は、慨をの Norton アカウントにサインインずる]を選択し、 

電子メールアドレスとパスワードを入力してください。 

感 表示された内容を確認して、[完了]をク U ックする。 

更新サービスの残り期限び曰数表示されます。 


C ? ‘ヒン M 

本機ご購入の際に、15ヶ月または24ヶ月版を選択された場合ち、残り期限び日数で表示されます。 

設定び終わると、 「 LiveUpdate 」 に進みます。 


rUveUpdate」 で最新版に更新ずる。 


'げ LIveUpdate 
ブブシヨン(0) 


((至)) 


フうイバシーに巧する青が 


Liveupdate にょたそ ， Symantec — 

]> ピュー知:みのシマンテック致品りンポーネントが f ンストールされななす。 


[\ jCrimwuri 
□ Firewall P 


^imwure Definitions Updates 
II Program Updates 
> LIveUpdate 
n Norton AntiVirus 
n Norton AntiVirus Virus Definitions 


ごがる说瓶絲鬟誠ン ストル 論 マン テ，腸 


なへ (N)] をかッウすな利巧巧をな] E 巧おがまモされます。 


rUveUpdate 」 によって 「Norton Internet 
Security 」 ソフトウエアを更新する場合、イ 
ンターネット への 接続び必要です。 
インターネットに接続でをない焉合は、 

[キャンセル]をク IJ ックして < ださい。 
[キャンセル]をクリックした場合 、 「Norton 
Internet Security 」 ソフトウエアび更新され 
ないため、新種のコンピュータウイルスなど 
に対応することびでをません。 


[ ぶへ ( N )> ! I キサ:/レ] [ ヘルス. 

インターネットに接続して 「Norton Internet Security 」 ソフトウエアを更新します。 
画面に表示される指示に従って操作してくださし、。 


「LiveUpdate」 でエラー画面が表示される場合 

まずは、インターネットに接続しているか確認してくださし、。 


lie 個防山•巧帕曲の抗んでした 




LiveUcdole 师 I 而なわマみ別堀と〕-ネン t •の5机励 !： WD 
Uveumaie S 再麻円してげか。 

«イントネ？け-り•ブ□バイ涨わ过 3' U " UMW : ち丢円巧南にイ 
ン5-7。卜 I こる四剛巧 • 


[ LiveUpdateJ を行うには、インターネット接続び必要でず。 

インターネットに接続してか日、再度 「 LIveUpdate 」 を行ってください。 


—- l.iTrt 白/:..坦由 < 丢 ; f 


r ま了1 r 巧測- 


だ 
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準備 6 基本設定を行ラ(っづき） 

「No け on Internet Security」 ソフトウエアの設定後に表示される警告について 

「Norton Internet Security 」 ソフトウエアの設定後、いくつか警告び表示されまず。警告の意巧と巧処方巧は U 下の 
とお0です。 

□ r 要を意」画面、 r リスクあり」画面 


[Norton Internet Security 」 ソフトウエアの更新やコンピュータウイルスの詳細な検査び長期間行われていないとき 
や、設定びセキュ U ティ上不適切なちのになっていると表示されます。初期設定時し:!外で表示されたとをは[今すぐに 
解ミ央]をク U ックして画面の指示に従ってください。 


巧-ヒント） 

初期設定時の 「 LiveUpdate 」 び終了すると 
「No け on Internet Security 」 画面び表示され 
ます。画面左に表示されるセキュ U ティの状 
態び「要注意」または「1」スクあり」になってい 
る場合は、[今すぐに解決]をク U ックして画面 
の指示に従ってください。 

□「Internet Explorer セキュリティ」画面、「フィッシングフィルタ」画面 

[Norton Internet Security 」 設定後、インターネットエクスプ□—ラを起動するとメッセージび表示されます。メッ 
セージに 許可を し、フイ ッシング詐欺サイト対策機能を有効にします。 



Internet Explorer 它キユリテイ 


国 


い 


Web サイトで、このブ□ヴラムを使つて Web コンテンツを開こうとして 
います： 


Norton internet Security 


このフ〇巧みは巧まモ-ド C 
ンむ-夕を巧奇マが)(こお 
ムを to かないでくだ 

63 


フイツシンヴフイルタ 


るお： 
をけそ 


± 


□々な' このブロクラムに团 


坊な Norton Internet Security 巧デフオルトフイめンヴ 
フィル巧こなっていまちん。デフオルトフがシンクフイ J 巧 
(こけすか， 

田今嫩:のか t- ジ巧示しない⑩ 


ら齡田 


■ はい-の . 


更新サービスの期限び切れてしまった場含は 、 「Norton Internet Security 」 ソフトウ王アび更新されません。 
そのため、新種のウイルスや寶威か5本機を保護することびでをなくなります。 

「Norton Internet Security 」 ソフトウエアのプ□ダクトキーを別途購入されることをおすすめします。 


[Norton Internet Security 」 ソフトウエアについてのお問い合わせはじ(下となりまず。 


シマンテック 

SONY ユーヴ様巧サービスページ(ユーヴー登録-サポート登録-更新ち法-技術的なご質問) 
ホームへーン： http :// www . symantec . conn / reaion / jp / techsupp / reqist / oenn / sony / 
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Windows Media Center の設定を行う 

(アナ□グテレビチューナー搭載モデル） 

アナ□グテレビを視聴するには 、 「Windows Media 〔 enter 」 ソフトウェアを使用します。使用前には、初期設定を巧 
ラ必要びあります。 

次の手順に従って操作してくださし、。 

n アンテナを接続し （ 32 ページ)、インターネットに接続する （ 28 ページ)。 


インターネットに接続していない場合は、 
放送局名や番組表を表おすることびでをま 
せん。 

[Windows Media Center 」 ソフトウエアの 
初期設定を行ラと去は、本機の外部入力端 
テにビデオなどの機器を接続しないで < だ 
さい。 

設定び売了でをない場合びあります。 


® (スタート)ボタンー[ずべてのプ□グラム ]- [Windows Media Center ] 
をクリックする。 


[Windows Media Center 」 ソフトウエアび起動し、 

[Windows Media Center セツトアップ」画面び表示されまず。 


巧•ヒント） 

よラこそ画面び表示された場合は、[カスタム 
セットアップ]を選択し、 [0 K ] をク U ックして 
ください。 

再度よラこそ画面び表おされたら、じ欠へ]をク 
IJ ックします。 


[次へ]をクリックずる。 



ここをクリックずる。 


「常時インターネットに接続」画面び表示されます。 


巧•ヒント） 

• 「ワイヤレスネットワークへの接続」画面び 
表おされた焉合は、[いいえ]を選択し、[次 
へ]をク U ックして < ださい。 

• インターネットの接続状況によっては、「常 
時インターネットに接続」画面び表示され 
ない場合びありまず。その場合は手順6に 
進んでください。 
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準備 6 基本設定を行ラ (つづき) 


4 お使いの環境にあわせてインターネット接続について選択し、[次へ]をクリッ 
クする。 

• ADSL 、 光 ( FTTH )、 CATV 回線などでインターネットに接続している場合は、[はい]を選択します。 

• ダイヤルアップ接続などでインターネットに接続している場合は、[いいえ]を選がします。 


5 「Windows Media Center のプライバシーに関する声明」画面び表示される 
まで、画面の指示に従って操作する。 

(ごヒント） 

接続ちをにより、表おされる画面び異なります。 


^ 画面の指示に従って L ソ下の設定を行う。 

•「Windows Media Center のプライバシーに関する声明」画面 
内容を確認して、[次へ]をク U ックします。 

• [Windows Media Center の品質向上にご協力くださしリ画面 
暖加しません]を選択し、炊へ]をクリックします。 

•「Windows Media Center の活用 J 画面 
[はい]を選択し、[次へ]をク U ックします。 

ここまでの設定び完了すると、「必要なコンポーネントび設定されました」画面び表示されます。 
これで 「Windows Media 〔 enter 」 ソフトウエアの基本的な設定は完了しました。 

炊へ]をクリックし、弓 I き続きテレビ関連の設定を巧います。 


保ヒン。 

インターネットに接続していない場合は、[プ 
ライバシーに関する声明をオンラインで参照] 
をク U ックしてち内容を確認でをません。そ 
のまま[巧へ]をク U ックしてください。 


I [チューナー、テレビ信号、番組ガイドの構成]を選択し、[巧へ]をクリックする。 

r テレビ信号」画面び表示されます。 


^ 画面の指示に従ってテレビ信号の設定を行う。 

• r 地域の確認_!画面 

[はい、この地域のテレビヴービスを設定します]を選択し、[次へ]をク U ックします。 

• 「テレビ設定オプションのダウン□—ド J 画面 
テレビ設定オプションのダウン□ー ドが開始され、終了した5 [なへ]をク U ックします。 
テレビ設定オプションのダウン□ードには数分かかる場合びあります。 

• 「テレビ信号の自動設定」画面 

[テレビ信号を自動的に設定する]を選択し、 

[次へ]をクリックします。 

テレビ信号の検出び開始され、テレビ信号の検出結果び 
表示されます。 

テレビ信号の検出には数分かかる場をびあります。 

• 「テレビ信号設定の結果」画面 

[はい]を選択し、枚へ]をク U ックします。 


依~ヒント） 

• 地域によっては、自動検出でをない場合び 
あります。その場合は、手動でテレビ信号 
を設定して < ださい。 

• テレビ信号の種類を選択する画面び表おさ 
れた場合は、[アンテナ]や[ケーブル]など、 
ご使巧の環境にあわせてテレビ信号の種類 
を選択してください。 
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ここまでの設定び完了すると、「番組ガイド」画面び表示されます。 













9 画面の指示に従って番組ガイドの設定を行う。 

• 「番組ガイドのプライバシーについて」画面 

内容を確認してから[はい]を選択し、[次へ]をク U ックします。 番組ガイドを使用しない場合は、お住まいの地 

• 「番組ガイドのヴ-ビス剩キ」11面 域の臓離销船を表示できません。 

内容を確認してから[同意する]を選択し、[次へ]をク U ックします。 

• 「ダウン□ー ド方法 J 画面 

[接続時に、自動的にダウン□ー ドする]を選択し、[次へ]をクリックします。 

• 「郵梗番号の入力」画面 

お住まいの地域の郵便番号を入力して、[次へ]をク I 」ックしまず。 

地域または受信契約会社の情報びダウン□ードされます。 

地域または受信契約会社の情報のダウン□ードには数分かかる場合びありまず。 



ここに郵便番号を入力ずる。 


• r 地域または受信契約会社の選択 J 画面 

お住まいの地域を一覧から選択して、[次へ]をク U ックします。 

テレビ番組ガイドのダウン□ー ドび開始され、終了した5[次へ]をク U ックします。 

テレビ番組ガイドのダウン□ー ドには数分かかる場合びあります。 

ここまでの設定び完了ずると r 番組ガイド」の設定び完了し、 

「オプシヨン設定」画面び表示されます。 


1 Q [完了]を選択し、[次へ]をクリックずる。 

セットアップ完了画面び表示されます。 

これでセットアップび完了です。 
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準備 6 基本設定を行ラ (つづき) 


バイオをはじめる前の準備を行う 

「バイオをはじめる前の準備」では、バイオを快適にお使いいただくために必要な設定を行います。 
し^下の手順に従って、設定を行ってください。 


デスクトップ画面上の[バイオをはじめる前の準備をダブルクリックずる。 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場をは、[続行]をク U ックしてください。 
「バイオをはじめる前の準備」画面び表示されます。 


のバイオをはじめる苗の sa 

bii 

バイオをはじめる前の準備 



バイオを快适にお巧いいただくために必要な鼓:定とサポート情裙の紹介を斤いま 
す，バイオを巧いはじめる前にま巧しておくと便ネ惦のをですので.化ずま巧して 
ください， 

<主なま随巧目> 



かヒント） 

「ノ くイオをはじめる前の準備」は、1度実行する 
と次からは表示されません。 



画面の指示に従って操作する。 

rvAio オリジナル機能の設赴び表示される場合は、次の rvAio オリジナル機能の設定を行う」の項目をご覧ください。 
最後に、再起動を促す画面び表示されますので、本機を巧起動してください。 
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VAIO オリジナル機能の設定を行う 

バイオで録画したテレビ番組、取り込んだ音楽、写真やビデオを解析するために VAIO オリジナル機能の設定を行ってください。 
VAIO 才 U ジナル機能の設定は r バイオをはじめる前の準備」か日設定します。 

「 VAIO 才 U ジナル機能の設定」画面び表示されたら、し^下の手順に従って設定を行ってくださし、。 


イ 


[次へ]をクリックする。 


バイオをはじめる前の宝 g 


VAIO オリジナル機能の設定 


VAIO じ溜まったコンテンツを解巧ずるためにお要ら巧巧設定:を巧います。 


•ここをク U ックする。 


「 VAIO オリジナル機能の設定へようこそ」画面び表示されます。 


[次へ]をクリックする。 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク U ックしてください。 
設定画面び表示されます。 
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[終了]をクリックずる。 
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VAIO オリジナル機能の設定び完了します。 
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カスタマー登録する 


VAIO カスタマー登録について 

ソニーでは、 r バイオ」をご所有のお客様へより充実したサービス-ヴポートをご提供ずるために、 「 VAIO カスタマー登 
録」をおすすめしていまず。 

ご登録いただくと 、 「My Sony ID 」 び発行(あるいは、お持ちの 「My Sony の」に製品の登録情報を追加)され、下記の登 
録特巧び得5れます。 

登録はこち5 ( http :// www . vaio . sony . co . jp / reaist ) からお願いいたします。 


□ My Sony ID 

「ソニー共通体系のお客様 ID 」 です。 

ソニー グループび提供するさまざまな Web サイトやヴービ 
スを、ひとつののとパスワードでお客様ご本人の認証に利用 
でさます。また、すでに他ののをご所有の場合ち、それ5の 
ID と riDU ンク（ひち付け)」設定を行ラことでマスターキー 
のよラに使えます。 

My Sony ID について詳しくは My Sony ホームぺージ 
( http :// www . sony . co . jp / mysonv /) をご賣 ください。 



• VAI0 カスタマー登録を行ラには、「コンピュータの 
管理を」など、管理者権限ををつユーヴーとして □ 
グオンずる必要びありまず。 

• VAI0 カスタマー登録は、本機の U カバ U をした後 
などに再び行ラ必要はありません。 

• 住所などの登録巧容の蜜更手続さは、 My Sony 
ホームぺージ (http://www.mysony.sony.cojp/) 
で行ラことびで去ます。 


VAI 0 カスタマー登録に関してのお問い合わせは、 r カスタマー専用デスク」 （161 ぺージ)までご連絡くださし、。 


VAI 0 カスタマー登録を行っていただくと… 

@セキュリティーや品質などに関ずる重要な情報をご提供 

お客様のバイオに関する重要な情報をご連絡いたします。 

( D ご登録カスタマー専用のヴービス-ヴポートメニューをご用意 

VAI 0 延長保証などのヴービスから、コールバック予約などのサポートまでを彩な専用メニューをご利用いただけます。 
③優待プ□グラム 「My VAI 0 PassJ ( http :// www . vaio . sony . cajp / Pass /)(168 ぺージ)をご提供 

ソフ トウ エアの 優待販売や期間限定の特別キャンペーンに加え、 ソニー グループ内で広く使える ソニー ポイント 
の連動を強化した優待プ□グラムをご利用いただけます。 

@お客様専用のページをご用意 

カスタマー登録の隙に発行される My Sony ID で□グインしていただくと、お客様専用ぺージをご覧いただけます。 
⑥電話ヴポ ート がより スムーズに 

ご登録いただいたお客様情報に基づさ迅速に対応いたします。 

© パイオに関ずる最新情報をご提供 

メールニュースなどバイオに関するさまざまな最新情報をお届けします。 

□ ご利用いただける有料サービス 

• VAI 0 延長保話 サービス 

http :// www . vaio .5 ony . co . jp / MyVAIO / bervice / Guarantee / 

大切なバイオをまむしてお使いいただくためのサービスです。 

• VAI 0 Overseas Service (海外贸地修理ヴービス） 
http :// www . vaio . sony . co . jp / MyVAIO / bervice / Over 5 eas / 

海外で安むしてお使いいただくためのサービスです。 

• ソフトウェア-ダウン□-ド販売サイト、 「 VAI 0 ソフトウェアセレクション」 
http :// www . vaio . sony . co . jp / Service / Software / 
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LI ご利用いただけるサポート 

お客様ひとりひとりにあわせたサポート情報をご提供する r マイヴポーター」をご利用いただけます。マイサポーター 


では下記のサポートなどをご提供しています。 

-「テクニカル Web ヴポート」 

https://mysuppo け er.vaio.sony.co.jp/ 
mysupporter/ 

バイオに関する技術的な質問をインターネット経 
由で受け付け、電子 ールでご返信いたします。 

- rvAio コールバック予約サービス J 
http://vcl.vaio.sonv.co.jp/inTo/callback.html 
ホームページか5、電話ヴポートのご予約をしてい 
ただけます。 

《2007年6月現在 


rvAio リモートサービス」 

http :// vcLvaio . sony . co . jp / rem / 

オペレーターびインターネット経由でお客様のバ 

イオの画面を確認しなび5、使いかたなどのご案内 

をさせていただをます。 

rVAIO Hot Street (情報交換サイト) J 

http :// hotstreet . vaio . sony . co . jp / 

バイオユーヴーの皆様どラしでバイオに関する r 投 
稿」、慣亂、「回割などのやりとりを行う情報交換 
サイトをご利用いただけます。 


ご利巧いただける有料サービスやサポートについて詳しくは、149ページ政降をご覧ください。 

VAI 0 カスタマー登録の方法 

VAI 0 カスタマー登録は、お客様のバイオか52通0の方まで行ラことびでをます。 

titfS 就 

• VAI 0 オンラインカスタマー登録を行ラには、 r コンピュータの管理者」など、管理者権限ををつユーザーとして□グオンする必要び 
あ0ます。 

• VAI 0 カスタマー登録は、本機の U カバリをしたあとなどに再び巧う必要はありません。 

住所などの登録内容の変更手続きは 、 My Sony ホームぺージ ( http :// www . sony . co . ip / mysonv /) で行うことびできます。 

□ プ□グラムか5登録 


イ 


貸(スタート）ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [ VAI 0 オンラインカスタマー 
登録]をクリックする。 


rvA のオンラインカスタマー登録」画面び表示されます。 


I VAI 


,10オンラインカスタマー登» 




VAI0 をご購入いただいたおに 
充 * レをサービス•サボートモ毎がレ、 

VAI0 の S るをま《お楽しみいただ < ため、 
rVAIO カスタマーおすずめレています。 


はじ< 
Thank 


You カスタ7—き贸を .VAIO のあるをまをお装しみください • 


an 

Registration 


今すぐを録する 

インターネットを由でを想のためのぺージへ7クたスします。 
すでにたパ!ーネットへ巧病されているか再度ご措5 ください。 


3ンライン査録の巧Iこ下 la ちご巧泣< ださい。 
■インタ-ネットに括巧している 
■ 本べージぞ htemet Explorer で聞いている 


B ご fi 巧ぺージへ 


後でをおする 

インターネットへ巧拐後、 r スタート J ボさンぞクリツん、「すべてのブロヴラム jrvA の 
:? f ンラインカスタ7—きみを理巧してください • イン 5— ネット语をでき録ぺージへ 
アク它スでをます。 
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機種によっては 「 VAI 0 オンラインカスタマー登録」び搭載されていない場含びあります。次ページの ITMyVAIO 」 から 
登録」ちご覧ください。 
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準備 7 カスタマー登録する(つづき) 


内容をよく読み、[ご登録ぺージへ]をクリックずる。 


登録画面び表示されます。 


依"ヒント） 

カスタマー登録をしない、またはあとですると 
をは、画面を閉じて < ださい。 


.つ lu 降、画面の指示に従って登録する。 

登録び完了すると 、 「My Sony ID 」 び表示されます。 


• 表おされた番号は、；><モをとるなどして忘 
れないよラにして < ださい。 

• VAIO カスタマー U ンクへのお問い合わせ 
の隙に 、 「My Sony ID 」 び必要になる場合 
びあ0まず。 

(ご ヒント） 

「My Sony ID 」 は登歸メールアドレスに送信さ 
れまず。 


□ 「 MyVAIO 」 か 5 登録 


「 MyVAIO 」（ h 1; tp :// www . vaio . sony . co . jp / MyVAIO)®「MyVAIO メニュ ー 」 
かカスタマー登録」をクリックする。 

rvA のオンラインカスタマー登録」画面び表示されます。 


^ L ソ降、画面の指示に従って登録する。 

登録び完了すると 、 「My Sony ID 」 び表示されます。 
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準備^^ 

VAI 0の最新情報を自動的 
に入手する 

rVAIO Update 」 とは 

「VAIO Update 」 は、ソニーびご提供するお客様への憧要なお知5せ」やご使用のバイオを最新の状態にできる「アツ 
プデートプ□グラム」などの情報を自動的にお知5せするソフトウエアです。 

ソニーびご提供する情報び更新されると 、 rVAIO Update 」 はタスクバーの通知領域か日バルーンでお知5せします。 


巧ヒント） 

VAIO Update は、無料でご利巧いただけます(インターネットご利用時にかかる通信費はお客様のご負担となりまずので、あらかじめ 
ご了承ください)。 


VAIO Update を利用するには、あらかじめインターネットに接続していることび必要です。 

VA に Update での個人情報の取り扱いについて 

ソニーはお客様のプライバシー保護に努めています。 

• VAIO Update では、お客様びお使いのバイオのシ U アル番号や 0 S およびインストールソフトウエアなどの情報、な 
5びにお客様の個人情報をサーバーに送信しません。 

お客様の個人情報を送信することなくサービスをご提供しておりますので、安むしてご利用いただけます。 

• VAIO Update か5サーバーへ新着情報を確認するとさに、ご使用のバイオの IP アドレスびサーバー上に記録される 
ことびあります。これは、サーバーの履歴情報やアクセス統計のためで、ここから個人情報への結びつけは行いませ 
ん J 。 


「VAIO Update 」 の設定を行う 

VA の Update を利用するには、事前に動作設定をする必要びありまず。 


イ 


rVAIO Update へようこそ」バルーンび表示された腳〔バルーンをクリツクす 
るか、または@(スタート)ポタンー[ずべてのプ□グラム]- [VAIO Update 3] 
- [VAIO Update の設赶をクリツクずる。 


「VAIO Upda おの設定」画面び表示されます。 


rVAIO Update へようこそ」の内容をスク□-ルして最後まで読む。 


画面表示び下記に変わ0ます。 

を VAIO Updat がぶ左 


I 酉 



VAIO Update へよたそ 

" スク□-ルして g 巧までホ民みくだミリ。" 

VAC Up か te は、こ‘(更用めバイオ(こ巧ずる大切な觸防わ巧56す 
るソフトウェアです。がり Updat 读巧うと、ごな巧のバイオもがな 
S で.ちがのが巧に巧ザこめの巧 S 防ソニ-かちをけおにがで 
きまで。 

VAC* Up ゎなは、ミ巧的にソニ-のサづ卜とさ辟行いが着巧 
巧®行います。ご!ま巧のバイオ(满吾斯跡あると、タスウ 
バ-れ i 抑肤じバル-ンをを示しても'巧6せしまず。 
btv 川-ンをウ化巧ることじよ a VAD Updat が唾面げ巧き—ソ 

:巧化ホ：:た巧な A の r ち至け'* n ；;++ i み r マ。,-イ n « — 

■ 至が的にサ- "-bi 巧*か、.巧する ( a) 

:ス: ：-■ ん0>5巧を •? •か P 


CcpyrighC 2004-2007 Sony Corporation 


VAD l.Wat«/t-'：5A.(G) 


[- OK 


k キャン它化 ^ 
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準備 8 VA 10 の最新情報を自動的 I こ入手する(つづき) 


3 r 定期蜘こヴーパーと通信を行い、新着情報を確認する」および r タスクバーに 
アイコンを表示する」のチェックボックスにチェックびあることを確認し、 
[0 K ] をクリックする。 


rVAIO Update 」 を利用する 


VAIO Update のバルーン画面をクリックする。 



读際の画面とは異なる場合びあります。） 


VA の Update のバルーン画面は、タスクバーの通知領域に表示されます。 


つ r 重要なお知5せ」の確認を行う。 


セキュ U テイ関連情報などソニーびお客様へご提供する r 重要なお知5せ」を確認することびでをます。 
件名をクリックすることによ0、詳細な内容の確認びでをます。 




重要なお知6せ 


つ アップデートを行ラ。 

アップデートプ□グラムには、自動でアップデートできるプ□グラムと手動でアップデートするプ□グラムびあります。 
プ□グラムの左に表示されているチェックボックスにチェック(複数選択巧)を入れ、[アップデート開始]をクリック 
すると、アップデートび開始されます。 
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•⑤ここをクリックずる 


自動アップデート：ダウン□ー ドとインス I -ールを行います。 

手動アップデート：ダウン□ー ドまで行いますので、ダウン□—ド後はプ□グラムの件名をク U ックし、表示され 
る内容に従ってインス I ルしてください。 

* アップデートを行ラには、管理者権限を持つユーヴとして□グオンする必要びあります。 


巧をン K) 厂 

アップデートプ□グラムは、セキュリティ対策などで重要度の高いものには、プログラム名の横に CD のアイコンび表示されます。 
この重要度の高いちのについては、アップデートを強くおすすめします。 

rVA に Update 」 び起動しないときは 

VAIO Update のバルーン表示をクリックすると、下記の画面び表示される場合びあります。 

表示された場をは、「開じる」をク U ックしてください。 


[fij ^ittp：//vcLvato.Mnyco.)p/vu2/NoVTJAXhtmf 
Norton WemetSsaj •か®- ら 1化-を^ イ' 

A A 夕 VAK Updalt I 


\ f > 3 


A • 因 . # . 己ベー 3 化 . なツ - ルりい ’ 


B® 動ジモ * 示 ？® (31, 'Sony Corporate' 約のアド 3 ン ■VUACdlf なです •* 円リ丰巧す a:BiWW し口ない. 


A VAIO Update を芭面できません。 

こ巧用の S 切こ巧 Uff のります • ■ 

VAK) Llpd«t« の巧なしないか、化 P 


Inter net Explorer 7 S ご田田の S 


Or 


柏》卜1；6*1ヴ f でザが 


"店バ心って，忆わリテ •> 过ち柿'がせはす巧:はは. 

賣籍側留轉綱端辭謹'!%%-ぶ裸 


□♦化 ; uo か C - 巧*モ uac 、 の） 


«ヴわ化， ’ActiveX コント□-ルの g 巧 fcrsd 巧 t てくだ3い， 


.のここをクリックずる 


'♦ ベーつ做がれ 


(実際の画面とは異なる場合びありまず。） 

画面上部の r 情報バー」をク U ックし、 「 ActiveX コント□—ルの実行」をク U ックします。 

* VAIO Update で使用する ActiveX コント□ールの実巧により、お使いのバイオに影響を及ぼすことはありません。 

f - ⑥ r 情報パ’一」をクリックずる 


必 B ®' 

•'凹 


り An IMate 


■，.、ぺージ(巧- 4 ",-ル田） 


Si の' tIA バ-。お t 子す SKB. 百…' Corporalon' かア阿ン TAJACdir 巧とまです。具。？冉巧すななか）りして<防' 


• 。1 

;■■桐州卜 成 「 ActiveX コント□—ルの実行 J 
I ISWIIBKP J をクリックする 


A VAIO Update できません。 

こ a 巧の田巧 I こ巧田びありモす。 

VAK) Update がな在しなか，ら L<J3. 括定されている URL にな壁があります。 

Internet E 巧わけ r 7 S ご®用のホ合、 


をス< ックし-* Acti けXゴホロールの g 巧 crsa 巧してください. 


(実際の画面とは異なる場合びあります。） 
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VAIO Update 画面び表おされます。 
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w 上でセットアップび終わりました。 

ここまでで本機を使ラ上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業をするためには、引き続 
さこのあとのページや r バイオ電子マニュアル」をご覧ください。 

□ リカバリディスクの作成方法を知りたい。 

•「 U カバ U ディスクを作成する」（108ぺージ)をご覧ください。 

□ 電子メールをやりとりしたい。 

• 「バイオ電モマニュアル」をご覧 <ださい。 (63 ページ） 

([インターネット]一[ホームページ/電子メール]一[電子メールをやりとりする]をク U ックする。） 

□ Windows の基本操作を知りたい。 

• 「バイオ電モマニュアル」をご覧ください。 (63 ページ） 

( [できる Windows for VAIO ] をク U ックする。） 

• WM 0 カスタマー U ンクのホームページの r 代表的なサポートメニュー」 （152 ページ)をご覧ください。 


Windows Update について 

より安定した状態でバイオをお使いいただくために、 Windows Update を実行してくださし、。 
@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Windows Update ] をクリックする。 
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画面で見るマニユア >1 レ貧^ 


、た 


本書のなページ政降で、本機の使いかたや困ったとさの解決方法を紹介しています。 r バイオ電子マニュアル」や 「VAIO 
ナビ」では、さらに詳しく紹介していますので、ぜひごま巧ください。 


ノレ r 才電子マニュアルの使いかた 


©(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]-[バイオ電子マニュアル]をクリック 
する。 

「バイオ電子マニュアル」び表示されます。 

画面の各項目の詳しい説明は、 IT バイオ電子マニュアル」を見る」（146ページ)をご覧ください。 


f 跨…, 






が/防旧八 t ツクプ /U カバリ 


扫ごのコなざか t 
インターホブト 


サーピスとサザ-ート 
できる Windows tor VAia 


バイオ電子マニュアル 

巧巧： 

0 be, 二丘 ! • 

*- 卜巧 WCJ! 


Windows vista I*。 ポート11«| | 


VAIO ナビの使いかた 


©(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO ナビ]をクリックする。 

「 VAIO ナビ」び表示されます。 


Cj この pc でで# fi こじ ioh— » 

□ 十レビ 

囚写 S 
«□ «呆 

〇 CD^DVD 
A 巧 AW 蛋 
@インター本ット ’•*- ル 
か コミュニヴーシ a ン 
( Si ホーム丰ット "7 —ウ 
>-^ Fal に■(フェリカ； 

BS しみ•も—反立ちソフト 


历お泣舌’:/-ル 
トラプル店；* 


VAIO ナビ 


I rufttortjrow' 抓 ; り !> 一 e-sas パ-別ィ s 田 
she の百 #) じ * ク cry ： ! トウ If jteg 巧し SS. 

モレ ': r 化■か tjr 困々口が 1 化玉 Jfc 间 I ホ ; S’’ 化 iT. 
け : ns3 がい？ブ itKa 协 6S; ■ 防 citf なわ . 
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卜 /DVD 


テレビ*ビデオ 


(アナ □ グテレビチューナー搭載モデル) 


テレビ番組を 
見る 


テレビま組の視聴は 「Windows Media 
Center 」 ソフトウエアで行いまず。 
起動ち選局ち U モコンで操作でをまず。 


イ 


リモコンのボタンを押ず。 



Windows ボタン 


[Windows Media 〔 enter 」 ソフトウエアび起動し、メニューび表示されます。 


2 リモコンの上下ボタンで[テレビ-映画]を選択し、左ちボタンで[テレビを見 
别を選択して、決定ボタンを押ず。 



上下をちポタン 
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リモコンのチヤンネルボタンで見たいチヤンネルを選択する。 


巧ヒント） 

• チヤンネルの変更は、リモコンのチヤンネ 
ル数字ボタンでち巧えます。 

• 音量は、音量ボタンで調節でさます。 


録画予約をする 


rVAIO Video Explorer 」 ソフトウエアか!5 
インターネット上のテレビ番組情報サイト 
の番組表を使つて録画予約を行いまず。 


イ 


® (スタート)ボタンー[ずべてのプ□グラム ]- [VAIO Video Explorer ] をク 
リックする。 


rVAIO Video Explorer 」 び起動します。 


画面上部のツールバーか5 ^ (録画予約)をクリックする。 


「テレビ王国」の番組表び表示されます。 


巧-ヒント） 

「テレビ王國の会員登歸を巧っている場合は、 
My 番組表び表示されます。 


番組表か5録画したい番組上の [ iEPG ] をクリツクずる。 


「基本設定」タブに番組情報び反映された状態の予約登録画面び表示されます。 


4 


盧本設定]タブの内容を確認し、 [0 K ] をクリックする。 


インターネット番組表を利用するには、インターネットに接続しておく必要びあり 
ます。 

MyEPG の 「 iEPG チューナー還択」で「ワンセグ」に設定している場合は、予約ずるこ 
とびで去ません。 
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テレビ•ビデオロづき) 


録画した 
テレビ番組を見る 


rVAIO Video Explored ソフトウエアで 
管理しているま組を再生します。 


貸(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [VAIO Video Explorer ] をク 
リックする。 


「 VA に Video Explorer 」 び起動します。 


^ 再生したい番組を選択ずる。 


3 画面上部のツールパーの〇 ( 再生)下にある▼をクリックして表示されたメ 
ニューか5 [先頭か5再生]をクリックする。 


VAIO Video 


巧ホ h た Sit 


タイジェスト再生 (10 分） 
タイジェスト巧生 (2 が） 
ダイジ; L ストち生( 3 〇巧） 
で巧のみちを 
CM のみ再生 


戳且。〇件） 


P カタ□グヒユ ーJ I 註巧ち*」Iファイ J1 ぶ巧 j i お- 


ここを選択する。 


「VAIO Emotional Played ソフトウエアび起動し、番組の再生び開始されます。 


ダイジェストで 録画したテレビ番組をダイジェストで 

テレビ番組を見る S がるこけで3ます。 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [VAIO Video Explorer ] をク 
リックずる。 


「 VA に Video Explorer 」 び起動します。 


再生したいき組を選択する。 
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画面上部のツールパーの o ( 再生)下にある▼をクリックして表示されたメ 
ニューか！5 [ダイジェストド*分)再生]をクリックする。 


VAIO Video Explorer 

r 1 まお (49 件） 

•0 I ■ _ 


括さかろ巧を Alt+P 

な SSh 占定 4fc 


ダイジXスト巧を (5 巧） 
ダイジ; L スト再を (10 分） 
ダイジ；!:スト巧を(20«) 
タイジェストちを (3W) 


35»のみ再王 
CM のみ再を 


6;カタ□グビユニI L を組 1 法 wl 〔ファイ J レ淵]Iが 


ここか5選択ずる。 


rVAIO Emotional Player 」 ソフトウエアび起動し、番組を**分のダイジェストで再生します。 


巧•ヒント） 

ド*分)の部分は、録画した番組の長さによって 
異なります。 


ダイジェスト再生に切り替えるには 

先頭か5再生中などでち、ダイジェスト再生に切り誓えることびでさます。 

rVAIO Emotional Player 」 ソフトウェアのフィルム□—ルエリアにあるド□ップダウンリストか5 [ダイジェスト巧 
生 (** 分)]を選おしてください。 


すぺてちま 

タイジェスト巧生 (5 巧） 


タイジェスト巧を (27 巧） 
ダイジェストちを(任奋） 
玉ちのみ再を 
のみ再生 


に：:現在也I < 




百国国 


留 


1*11 J b ■] 


1 | W | 叫 


r 害き お レ10 ] 回 


- 再生方法を選択する。 


•1^ 就 

再生する番組によっては、[ダイジェスト再生 (** 分)]び選択できない場合びあります。 


録画した番組を 
"メモリースティック" I ; 
fccf よす 


録画したま組を"メモリースティック"に 


イ 


® (スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAI 0 Video Explorer ] をク 
リックする。 


rVAIO Video Explorer 」 び起動します。 
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メモリースティック"に保存したい番組を選択する。 
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テレビ•ビデオロづき) 


3 画面上部のツ-ルバーから B (書き出し）をクリックずる。 


g VAIO Video Explorer 



ィ g ま巧 

g チでンネル 
g ジでソレ 
g 巨動を巧度みのま巧 


X ち 

a を おまかせ•まるを 


を組 （37 件) 



g: カタ□ク ビユこ I 厂 註巧 
へ 今日 （ 2) 


「メディアに書さ出す」画面び表示されます。 


ここをク U ックする。 


4 書き出し時の分割点について設定ずる。 



たヒント） 

分割点の設定方法について詳しくは、 rvAio 
Video Explored ソフトウエアのヘルプをご覧 
ください。 


[書を出し設定]をクリックする。 

rVAIO Content Exported ソフトウエアび起動します。 
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6 画面も側の[機器•メディア]をクリックずる。 



7 書き出し時の種類やドライブなどを設定し、書き出す機器を接続したり、メ 
ディアを挿入したりずる。 


〇 [出力開始]をクリックずる。 
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ミュージツク 


音楽を 

取り込む 


お気に入りの音楽 CD をバイオに録音できます。 
自分だけの音楽ライブラリびできあびりまず。 


WtfS 就 

操作中に「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場をは、[続行]をク U ックしてください。 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ SonicStage ]- 
[ SonicStage ] をクリックずる。 


「 SonicStaae 」 ソフトウエアび起動します。 


取り込みたい音楽 CD をドライブに入れる。 


巧ヒント） 

rSonicStage 」 ソフトウェアではじめて音楽 
CD を利用ずるとをは、ドライブのチェックや、 
音楽 CD を入れたとさに自動的に録音ずるかど 
ラかを設定します。表おされる画面の指示に 
従って操作してください。 


3 [音楽を取り込む]にポインタをあわせ、メニューか！5に D を録音する]をク 
リックする。 


①ここにポインタをあわせる。 



I CD を錶音する 一 ③ここをクリックする。 

\ファイルを取り化む 

フォルタを指定して取り込む 
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was お ; 

rvAioiv 


MuskiBox 」 ソフトウェアで音楽を再生する場合は、手順4を巧う前に1鱼 I 


をク U ックして表示された 


に D 録音フオーマツトの設定」画面で、フオーマツトから [ MP 3] を選択してくださし、。 

















































4 


をクリックずる。 


音楽の取り込みびはじまり、「マイライブラリ」に保存されます。 





3-1 pi ■_，. I Q514 24 MB - f 


X 


HIES 07MB 


CU51 22 MB 


r£j,M 



ここをクリックする。 


巧-ヒント） 

• 画面ち下のに D 情報取得]をクリックする 
と、インターネット上の C ひ睛報サービスを 
利用して、音楽 CD のアルバム名や曲名など 
の情報を自動的に取り込むことびでをます。 
また、アルノ（ム名、アーティスト名および夕 
イトルは、画面上で直接入力することをで 
をます。ただし、録音中はこれらの操作はで 
をません。 

詳しくは、 rSonicStage 」 ソフトウエアの 
ヘルプをご覧 < ださい。 

• 取り込みたくない曲びある焉をは、 

をクリックする前に、 CD トラック番 
号のをク U ックして I にします。 
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ミュージック (つづき) 


音楽を聞< 


取り込んだ音楽コンテンツをジュークボックス感 
覚で楽しむことびできます。 

音楽 CD を交換ずる手間はありません。 


操作中に r ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク1」ックして < ださい。 


® (スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ SonicStage ]- 
[ SonicStage ] をクリックする。 


「 SonicStage 」 ソフトウエアび起動します。 


[マイライブラリ]をクリックする。 


ここをクリックずる。 


「マイライブラリ」画面び表示されます。 
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再生したい曲を含むアルバムをダブルクリックずる。 



0C1371O 330 e/tB^9 11 巧 2B 


•ここをダブルクリックずる。 


アルバムに収め5れている曲の一覧び表示されます。 


巧•ヒント） 

• 「マイライブラ U 」 を「すべての曲一覧」モー 
ドで表示している場合は、この操作は不要 
です。 

• アルバムを選択して画面ち下のに D 情報取 
得]をクリックすると、インターネット上の 
CD 情報サービスを利用して、音楽 CD のア 
ルバム名や曲名などの情報を自動的に取り 
込むことびでをまず。ただし、複数のアルノく 
ムを指定して情報を検索することはでをま 
せん。 

詳しくは、 rSonicStage 」 ソフトウ エアのへ 
ルプをご覧ください。 


4 


聞きたい曲をクリックして選択し 、 f 


をクリックずる。 


音楽び再生されます。 


依ヒント） 

曲をダプルクリックして再生ずることわでき 
ます。 
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ミュージック (つづき) 


音楽 CD を 
作る 


巧やアルバムを選んでお好みの音楽 CD を作れます。 


• 音楽 CD を作成ずる場合は、あ S かじめ唯巧できるディスクとごを意」（201ぺージ)をご覧ください。 
• 操作中に「ユーザーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク1」ックしてください。 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ SonicStage ]- 
[ SonicStage ] をクリックずる。 


「 SonicStage 」 ソフトウエアび起動します。 


2 ブランクメディア（データの書き込まれていなし M ： D - R 、 CD - RW ) をドライブに 
入れる。 


[音楽を転送ずる]にポインタをあわせ、度楽 CD の作 J 則をクリックする。 



①ここにポインタをあわせる。 


@ここをクリックずる。 


MP 3 CD のけ巧 
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4 


CD にしたい曲やアルバムを選択し、 g 


をクリックずる。 


巧•ヒント） 

• 曲の一覧は、アルバムをダブルク U ックず 
ると表示されます。 

• マイライブラ U の曲を CD - R / CD - RW に 
書き込む場合は、書を込みたい曲をあらか 
じめ r プレイリスト」などにまとめておくと 
便利です。 


CD にしたい曲やア J レゾくムをすベて選択した！5、@をクリックする。 



ここをク U ックする。 


「書さ込み設定」画面び表示されます。 


6 


[0K] をクリックする。 


!書き込み設を 

音楽 CD のな巧を閒おします。 

他のブログラムをが了させてかろ閲おしてください。 


まき化みち測： 陪ゎ"議.ぶ!筆黨を…. 
害き込み速度ち)： I24x ▼! 


画 


傑鐵をまき込み速齡親して再 


图まきをみ前Iこ 


) ダイアログぞまモする似 


0 K 〕 1 キヤンかレ j I ヘルブ 〕 


ここをクリックずる。 


書さ込みび始まります。 


だ 

が雞长 



ム >が—み乃 V 


pwn 

ミミ輔製 


ム—ちわ • り—ゎ 
\せか：？お C 固 


陛刪顺巧 

\繼畜夕費霜 


75 

















































フオト 


写真を 

取り込む 


デジタルスチルカメラの写真を取り込んで 
バイオで管理でをます。 


1 USB コネクタにデジタルスチルカメラを接続するか、"メモリースティック"な 
どのメモリーカードをス□ツトに入れる。 


□因 




Windows び実行する動作を指定する画面び表示されます。 


かヒント） 

• デジタルスチルカメラや六モ U カードなど 
のメディアをコンピュータに接続する方法 
については、お使いの機器やメディアの取 
扱説明書をご覧 < ださい。 

• コンピュータの設定によっては 、 Windows 
び実行ずる動作を指定する画面び表示され 
ないことびあります。この場合は 
©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラ 
ム]— [ Windows フオトギヤラリー]をク 
U ックして 「 Windows フオトギヤラリー」 
ソフトウエアを起動し、[ファイル]メ 
ニュ ー- [ギャラ U —へのフオ J レダの追加] 
をク U ックします。 

「ギャラ U —へのフオ j レダの追加」画面で取 
り込みたい六ディアや力六ラを選択して 
[〇のをク U ックすると、画儘とビデオの読 
み込みび開始されまず。 


陋像の取り込み- Windows 使畑をクリックする。 
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3 r 画像とビデオを読み込んでいまず」画面び表示された5、 r これ！ 5 の画像を 
マーク」を設定する。 


マーク欄にマークを直接入力ずるか、ド□ップダウンリストから (を ヒント) 

7—クを;巽:おI,ま奇 • マークは設定しなくても構いません。 

• マークを設定すると、画像にタグを付加し 
て、タグを元に検索や藝理びでをます。 
タグについては、[オプション]をクルック 
して表示された画面で設定できます。詳し 
くは、 Windows のヘルプをご覧ください。 


4 [読み込别をクリックする。 

画像の読み込みび開始されます。 


これで画像の取0込みは完了です。 


写真を見る 取り込んだ写真を Windows フオト 

ギヤラリーで表示します。 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ Windows フオトギヤラ 
リー]をクリックする。 


「Windows フオトギヤラリー」画面び表示されます。 



画面左側の一覧か5見たい項目をク U ックすると、その項目に該当する写真び表示されます。 

• [すべての画像とビデオ]をクリックずると、 「Windows フォトギャラリー」ソフトウェアに取り込まれているすべ 
ての写真び表示されます。 

• r タグ」 r 撮影日」「評佩をクリックして、条件による写真の検索を巧うことびできます。 
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DVD 


DVD を見る 


WinDVD で DVD を再生します。 


tags 練 

本機で DVD を再生すると去は、映像を扳ラ他のソフトウェアをすべて終了させてください。 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [InterVideo WinDVD ]- 
[InterVideo WinDVD for VAIO ] または [InterVideo WinDVD BD for 
VAIO ] をクリックずる。 


「WinDVD」 ソフトウエアび起動します。 


再生したい DVD をドライブに入れる。 


再生する。 



「WinDVD」 ソフトウェアの使いかたについて詳しくは、 「WinDVD」 のヘルプをご覧くださし、。 
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録画した 
テレビ番組を 
DVD にする 

(アナ□グテレビチューナー搭載モデル) 


バイオに録りためたテレビま組を 
DVD として夕丟ずことびできまず。 


イ 


® (スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [VAIOVideo Explorer ] をク 
リックする。 


rVAIO Video Explorer」 び起動します。 


DVD に保存したい番組を選択する。 


画面上部のツールバーか5 (書き出し）をクリックする。 


が VAIO Video Explorer 




t g お旦 

: g チロン不 j レ 
> 9ジでン j レ 


V 

も 

南は 

おまかせ-まる沒 - 

•* 

吾組口7件） 


g g 勤空'巧•るみの去巧 

「メディアに 書 走出す」画面び表示されます。 


i: カタ□グピュー~1 1 m 
A 今日 （2) 


ここをクリックする。 


A 


書き出し時の分割点について設定する。 


^ メディアき出す ^ 

分割点を打つ方;ちの還が 

映«なの書き出したい巨巧を面斯こ度ができるように 
な下の方法で巨田!的に巧到,电を巧ちます. 

み巧割点を打たない化） 

。グイジェスト再生の区亂こ巧到点を巧つ脚 


タイジェスト巧ち時問狂); js 


•が 


CCM の区邸こ分劃点をむつに） 

〇本ちま巧をする泣!） 

OCM 苗巧を賊ずる旧 

© テロップの区問にお到’おを打つ倒 


I 書きおレ活左11キでンじ;レ I 


の‘ヒント） 

分割点の設定方法について詳し < は、 rvAio 
Video Explored ソフトウエアのヘルプをご覧 
ください。 
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DVD ( つづを ) 


[書を出し設定]をクリックずる。 

rVAIO Content Exported ソフトウエアび起動します。 


^ 画面も側の[ディスク]をクリックする。 



7 書き出し時の種類やドライブなどを設定し、データの書き込まれていない記録 
用 DVD を本機のドライブに入れる。 


^ [出力開始]をクリックする。 


保~ヒント） 

DVD 作成にかかる時間は、記録する映像の長 
さとコンピュータの赃理速度によって異なり 
まず。 
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インターネッ 


インターネットとは 

インターネットとは、世界中のコンピュータびつなびつ 
て構成されている地球規模のネットワークのことです。 
インターネットを利用するには、インターネット接続 
サービスを提供する舎社(プ□バイダ、インターネット 
サービスプ□バイダ ( ISP ) などと呼びます)と契約し、接 
続のための設定を巧います。 

この章では、インターネットを利用したことびない方や、 
プ□ノイダと契約していない方を巧象に、インターネッ 
卜の基本的な利用方法を解説します。 

インターネットででさること 


ホームぺージを見る 



ホームページは、文章や画像、映像、音声などで構成され 
た情報媒体です。ニュースや読み物を読んだり、天気予 
報やテレビ番組表のよラな情報を調べたり、買い物を楽 
しんだりすることびでさます。 

電子メールをやりとりずる 

_ 

iP 因 

インターネットの利用を同±で手紙をやりとりすること 
びでをます。画面上で手軽に送ったり受けたりすること 
びでをます。 


卜を始める 


こんなことちでさまず 

• 無料の電話サービス 

インスタントメッセンジャー （ IM ) といラソフトウェ 
アを利用すれば、利巧者同±で無料の音声通話やビデ 
才通話、チャット(文字による会話)などを楽しむこと 
びでをます。 

• インターネットオークション 
不要になったわのなどを個人間で売買することびでさ 
ます。 

• 音楽や動画の視聴 

音楽や動画を購入してコンピュータ上で再生し、楽し 
むことびでさます。 

• 銀行取引-株取引 

銀行や証券尝社のホームページで取引することびでさ 
ます。 

• ホー ムぺージの公開 

ほとんどのプ□バイダでは、利用者びホームページを 
公開するためのサービスを提供しています。ホーム 
ページを作ってほかのインターネット利用者と知識を 
共有したり、自分び作ったちのを公開して他の人に見 
てち5えるよラにすることびでをます。 


インターネッ 


■ 
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インターネット 
接続 サービスの 種類 

インターネットへの接続手段は複数あり、利用形態に応 
じて選ぶことびでをます。一般的には、通信速度や料金 
などで選択します。各種接続ヴービスについて詳しくは、 
プ□バイダにお問い合わせください。 

□ 一般電話回線 


一般の電話回線を使ってインターネットに接続します。 
モデム内蔵のコンピュータな5ほかに機器を必要としな 
いので、手軽にインターネットを始め5れます。 
通信速度は低いため、電子メールしか使わないよラな場 
合に適しています。 



電話会社 


ー ドソー^ 

尸 



電話回線電話回線 


□ ADSL 


一般の電話回線で高速通信-常時接続び可能な接続方法 
です。 

光 ( FTTH ) ほどの通信速度はありませんび、料金は比較 
的まいため、コス h と通信速度のバランスび取れた接続 
方法といえます。 


Adsl 

モデムモジュラ 
など ジャック 


電話会社 



電話回線インターネット 
専用線 


□ 光 ( FTTH ) 

光ファイバーケーブルの回線を使ってインターネットに 
接続します。 

ビデオ配信サービスなど、高い通信速度を求め5れる 
サービスを利用する場合に適しています。 



専用線 


□ その他の接続サービス 

• CATV インターネット 

ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続 
します。通信速度は事業者によって異な 0、 ADSL あ 
るいは光 ( FTTH ) と同程度で接続びでをます。 

すでにケーブルテレビを利用している場合や、利用を 
検討している場合に適しています。 



• ISDN 

NTT のデジタル回線を使ってインターネットに接続し 
ます。 

一般電話回線よりわ高速ですび、一般電話回線から 
ISDN 回線への切0誓えび必要です。 



その他、インターネツト回線び巧意されているマンシヨ 
ンや、無線による接続など、特殊な接続方法ちあります。 
詳しくはプ□ノ イダにお問い合わせ < ださし、。 


□ 各接続サービスの特徴 


回線の種類 

接続可能 
エ U ァ 

高速通信 

常時接続 

一般電話回線 

◎ 

A 

A 

ADSL 

〇 

〇 

◎ 

光肝 TH) 

A 

◎ 

◎ 

CATV 

インターネット 

A 

〇/© 

◎ 

ISDN 

〇 

A 

A 


◎:最適〇 :適してし''る A :あま0適さない 
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プ□バイダと契約する 

インターネットに接続するには、インターネット接続 
サービスを提供する尝社 r プ□バイダ」と契約する必要び 
あ0ます。数多くのプ□バイダびあ0ますので、料金や 
サービスの内容をご検討のラえ、ご自分に含ったプ□パ’ 
イダと契約してください。 

プ□バイダについて詳しくは、「バイオ電子マニュアル」 
の[ソフトウエアの使いかた]一[ソフト紹介/問い合わ 
せ先]-[本機に付属されているソフトウエア]をク U ッ 
クして表示される risp サインアップ」の項目をご覧くだ 
さい。 

お • 

• 契約時にクレジットカードび必要になるプ□バイダもありま 
す。 

• 接続料金はプ□バイダにより異なります。 

プ□バイダのマニュアルに従って機器の接続や設 
定を巧う 

契約び完了すると、プ□バイダか5インターネットの接 
続に使用するマニュアルや資料、機器などび郵送されて 
をます。 

接続方法や設定方法、使用する機器は接続サービスに 
よって異なります。必ずプ□バイダか5送5れてさたマ 
ニュアルをお読みになり、指示に従って設定を巧ってく 
ださい。 


インターネットに 
接続できないとさは 

インターネット接続びできないときは、次の項目を確認 
してください。 

□ プ□バイダとの契約を確認ずる 

インターネット接続するには、プ□バイダと契約ずる必 
要びありまずほ3ページ)。 

□ 機器の接続や設定を確詔ずる 

契約したプ□バイダにより、機器の接続や設定方法び異 
なります。プ□バイダから支給されるマニュアルをよく 
お読みになり、機器の接続や設定を行ってください。本 
機と LAN ケーブルやテレホンコードの接続は28ページ 
をご覧ください。 

□ 「バイオ電子マニュアル」で解決方法を探ず 

「バイオ電子マニュアル」には、インターネットに関する 
情報び記載されています。 

「バイオ電子マニュアル」は、@(スタート）ボタンー[ず 
ベての プ n グラム] 一 [ノ くイオ電モマニュアル]をク I 」 ッ 
クすると起動することびできまず。 

• 使いかたについては 

[インターネット]一[ホームページ/電子メール]をク 
U ックして表示された情報をご覧ください。 

• モデムびダイヤルしないなど、困ったとさは 

[ Q & A 集]-[インターネット]-[インターネット接 
続]の各項目や[ホームページ/電モ^ール]をクリッ 
クして表示された情報をご覧ください。 
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セキユ u テイについて 
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コンピュータを安むしてご使用になるために、大切な 
データを失わないための対策や、第=ちか5コンピュー 
夕を守るためのセキュ U ティについてご紹介いたします。 


コンピュータウイルスに 
ついて 

コンピュータウイルスとは、コンピュータに被害を与え 
るソフトウェアの総称です。何5かの原因でコンピュー 
タウイルスび実行される （これを感染と呼びます。） と、 
下のよラな被害にあってしまいます。 

被害の例 

•ファイルび勝手に消去されたり、内容び改変されたり 
する。 

• ウイルスの作成ちなどに、コンピュータ上に保存され 
た個人情報(電子六ールのデータやアドレス帳のデー 
夕、 Word や Excel などで作成したデータなど)びイン 
ターネットを通じて勝手に送信される。 

• ウイルスの作成ちなどに、違まなに告六ールの発信元 
として利用される。 

• コンピュータ上に保存された電子六ールアドレスあて 
に、勝手にウイルス付さの電子;ールび送5れる。 

コンピュータウイルスに感染する経路 

• コンピュータウイルスに感染したで書 (Word や Excel 
など)を開ぐ 

Word や Excel では、処理を自動化するためのマク□と 
呼ばれる機能びあります。この機能を悪巧して、コン 
ピュータウイルスとして作5れたちのび添付されてし、 
る可能性びあります。このよラな文書を開くと、コン 
ピュータ巧の他の又書にもコンピュータウイルスを添 
付されてしまいます。 

• コンピュータウイルスび添付された電子メールの実行 
ファイルを開く 

知っている人か5の電子メールだと思って画像ファイ 
ルを開いたつちりび、実は画像ファイルに偽装したコ 
ンピュータウイルスだったということびあります。コ 
ンピュータウイルスに感染すると、勝手にコンピュー 
タウイルス付をの電子方ールを送るよラになってしま 
ラ場合びあるため、ファイルを開くと走は細むのま意 
び必要です。 

• ホームページで入手した実行ファイルを開く 

インターネットでは、無料のソフトウェアび公開され 
ていることびあります。そのソフトウェアの作成をの 
コンピュータびコンピュータウイルスに感染していた 
などの理由で、公開されているソフトウエアそのちの 
びウイルスになってしまっている場をびあります。 


• インターネットにつないでいると勝手に感染ずる 

非常にまれでずび、 Windows に大きな巧陥び発見さ 
れるとその夕胞を悪用したコンピュータウイルスび作 
成され、何もしていなくてちコンピュータびコン 
ピュータウイルスに感染するといラ状況になる場合び 
あります。しかし、後述するファイアウ オール 機能び 
動作していれば防ぐことび巧能です。また、このよラ 
な重大な欠陥はすぐに後述する Windows Update で 
対策用のソフトウェアび配をされるため、さちんと対 
策しておけば問題あ0ません。 

コンピュータウイ J レスへの巧策方法 

U (下の対策ををちんと行ラことで、コンピュータウイル 
スに感染することはほとんどなくなります。 

□ コンピュータウイルス巧策用のソフトウェア 
を使用ずる 

コンピュータウイルス対策巧ソフトウェアは、コン 
ピュータ内にコンピュータウイルスび存在していないか 
検査して問題びあれば処理したり、開こうとしている 
ファイルび安全かどラかを検查して危険な場合は開くの 
を阻止したりするソフトウェアです。 

本機には、コンピュータウイルス対策巧ソフトウェアと 
して 、 [Norton Internet Security 」 ソフトウエアびあら 
かじ故搭載されています。 

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、過去に発 
見されたコンピュータウイルスの情報をウイルス定義 
ファイルという形で保持しており、この情報を元に、]ン 
ピュータにコンピュータウイルスびを在していないか、 
開こうとしているファイルは安全かどうかを検査してい 
ます。コンピュータウイルスは毎曰新しいちのび発見さ 
れているため、ウイルス定義ファイルは定期的に更新す 
る必要びあります。本機に搭載されている [Norton 
Internet Security 」 ソフトウェアでは、90日間無料でウ 
イルス定義ファイルを更新することびでをます。 

[Norton Internet Security 」 ソフトウエアについて詳し 
くは、48ページをご覧くださし、。 


• 本機の2回目の起動時か、 「 No け on Internet Security 」 ソフト 
ウェアをはじめて起動したときは 、 「Norton Internet 
Security 」 画面び表示されます。画面の指示に従って操作して 
ください。 

• ネットワークに接続した状態で 「Norton Intern 到 Security 」 
ソフトウェアのファイアウオールを有効にした場合、セキュ 
リテイチェックのため本機び起動するまでしばらく時間びか 
かりますび、そのままお待ちください。 

• 本機をウイルスから守るために、定期的に 「 LiveUpdate 」 を実 
行して、ウイルス定義ファイルを最新の状態にしてください。 





□ Windows Update を使って Windows を更新ずる 

Windows Update では、新たに発見された夕瞄を修正す 
るためのソフトウてアび配布されています 。 Windows 
の欠陥を悪用するコンピュータウイルスは、コンピュー 
タウイルス対策ソフ トウェアを使っても対処でをないこ 
とびあるため 、 Windows Update で最新の状態を保つよ 
ラにして < ださい。 

「 Windows を準備する」42ページ)の手順に従ってセッ 
トアップすると、自動更新機能び有効になります。この 
状態でインターネットに接続していると 、 Windows 
Update にて提供されるプ□グラムの更新を定期的に確 
認し、自動的にインス!-ールすることびでさます。 

また、@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- 
[Windows Update ] をク U ックすると 、 Windows 
Update のホームページび表示されまず。こち5でプ〇 
グラムの更新を確認することちでさます。 

Windows Update にて提供されるドライバの更新はおすすめ 
しません。ドライバの更新をずることにより、本機のプ U イン 
ストー J レ状態の動作に不具合び生じる場合びあります。ドライ 
バを更新する場合は、 VA にカスタマー U ンクのホームページ上 
で提供されるドライバを適用してください。 

本磯の Windows Update に関する情制ま、次の VAIO 力 
スタマー U ンクのホームページをご覧ください。 
Windows Update 関連情報 
h 打 p :// vcl . vaio . sony . co . jp/produc じ/ winupdate / 
index.html 


ファイアウオール機能に 
ついて 

ファイアウオール機能は、インターネットに接続してい 
ると走に第王をび不正な方法でお使いのコンピュータに 
接続することを阻止する機能です。本纖ま、 Windows に 
搭載されているファイアウオール機能に加え 、 「Norton 
Internet Security 」 ソフトウエアのフアイアウオール機 
能を搭載しています。 
tugs お • 

ファイアウオール機能を有効にすると、ソフトウェアの一部の 
機能び使えなくなる場合びあります。詳しくは、お使いのソフ 
トウェアのヘルプをご覧 < ださい。 


詐欺について 

インターネット特有の詐欺には政下のよラなちのびあり 
ます。 

• 架空請求詐欺 

ホームページを開くと、突然 r ご登録いたださましてあ 
りびとラございました」などと表示するととちに利巧 
料を請求されることがあ0ます。これは架空請巧詐欺 
ですので、利用料を支払ラ必要はあ0ません。 


画面上にはお使いのプ□バイダ名などび表示され、一 
見すると個人情報び登録されてしまっているよラに見 
えますび、表示されている政上のことは相手にわか0 
ません。不安な場合は、表示されているアドレスや連 
絡先をメモしたラえで、国民生活センターなどにお問 
い含わせください。 

• フィッシング詐欺 

銀行などを装って電子六ールを送0つけて走て、カー 
ド番号や接続の、パスワードなどを偽のホームページ 
で入力させる詐欺です。 

電子メール上のアドレスをク I 」ックすると、本物と同 
じデヴインのホームページび表示されますび、偽の 
ホームページなのでカード番号などは一切入力しなし、 
でください。このよラな情報を入力するとをは、電モ 
メール上のアドレスをクリックしてホームページを開 
くのではな閒モなど対象のホームページを自分で 
開を、そこで入力して < ださい。 


個人情報の管理について 

インターネットを利巧していると、ユーヴー登録などを 
行ラために名前や住所、あるいはクレジットカードの番 
号や銀行の口座番号などといった個人情報の入力を巧め 
5れることびあります。このよラな情報を入力するとを 
は、サービス提供者の個人情報管理方針や信巧度などを 
確認してください。かしでち不審な点びあれば入力をや 
めるなどの対応を取り、個人情報の公開には細むのを意 
を払ってくださし、。 


その他セキュリティについて 

セキュリティやコンピュータウイルスに関する最新情報 
および修正プ□グラムを入手することによ0、よ0安全 
な環境でご使用いただけます。 

ソニーでは、セキュ U ティやウイルスに関する最新情報 
やよくある質問を下記のホームページにて提供しており 
ます。定期的に最新情報をご確認ください。 

VAI 0 カスタマー U ンクホームページウイルス-セキュリティ情報 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / notices / security.html 
VAI 0 カスタマーリンクモバイル(お知5せ） 
http :// vcl . vaio . sonv . co . jp / mobile / 



また、セキュリティに関するご質問-ご相談につきまし 
ては、下記の窓口までお問い合わせください。 

VAI 0 カスタマー U ンクセキュ U ティお問い合わせ窓 □ 
電話番号： (0466) 30-3016 
受付時間： 

平日10:0日〜21:00 
± •日-祝日 10:00-17:00 
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増設/ノ V ’ツクアツプ/リカバリ 


増設する 


メモリを取り付ける/ 
はずず 

モ I 」を増設すると、データの処理速度や複数のソフト 
ウェアを同時に起動したときの処理速度び向上します。 

本機にはメモ U モジュールを取り付けるス□ットび4か 
所あり、最大 4 G バイトまで増設することびでさます。 
別売りのメモ U モジュールを取り付けることにより、メ 
モ U を増設します。 

お, 

バイオ電デマニュアルでは、最大 3 GB までの増設方法び記載され 
ていますび、実隙は 4 GB まで増設することび可能です。 

2か所のス□ットに同じ容量のメモ U モジュールを装着 
すると、デュアルチャンネル転送モードになり、パフォー 
マンスび向上します。* 

* デュアルチャンネル転送モード対応モデルのみ。対応モデル 
については、 r ちな仕様」り91ページ)をご覧ください。 

メモリを増設するときのごま意 

• 六モ U の増設はを意深く行ラ必要びあ0ます。取り付 
けかたや取0はずしかたを誤ると、本機の故障の原因 
になります。電気的な専門知識び必要な作業ですので、 
販売店などに取り付けを依頼されることをおすすめし 
ます。 

• ご自分でメモリの増設を行った場含には、内部コネク 
夕の接続不備や破損、メモ U の接続び不十分なことに 
より故障や事故を起こすことびあります。この場合の 
修理はすべて有償となります。 

•六モリ増設の隙は、本機の電源を切り、約1時間ほどお 
いてか5作業を巧ってください。電源を切ったすぐあ 
とは、本機の内部び熱くなっており、やけどをするおそ 
れびあります。 

• ^モ U 増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で 
手や指をけびしないよラにミち意深く作業してくださし、。 

• ^モリ増設の際には、本機内部のケーブルに指などを 
引っかけてはずさないよラにミち意してくださし、。 

•メモリ増設の際に水などの液体や異物(ネジなどの金 
属物など)び本機内部に混入したままの状態で電源を 
入れると、発煙のおそれびあ0ます。必ず異物を取り 
除いてカバーを取0付けてか5電源を入れて < ださし、。 
• 本機の内部基板の電子部品には、手を触れないで < だ 
さい。外部か5の力や静電気に大変弱いちのびあり、 
故障の原因となります。 


• 市販のメモ U モジュールについてのサポートは弊社で 
は行っておりません。ご不明の点はメモ U モジュール 
の販売元にご相談 < ださし、。 

本機の六モ U ス□ットは2か所のバンクに分かれていま 

すので、メモ U を増設するときは、し:(下の点にごを意くだ 

さい。 

• メモリを取り付ける場合には必ずバンク0か5取り付 
けて < ださい。 

• 同ーバンク巧の各ス□ットには同じ容量のメモ U モ 
ジュールを取0付けてください。 

• 取り付けるメモリモジュールは、すべて同じスピード 
のメモ U モジュールを取0付けてください。 

• メモリモジュールは2枚1組で取り付けてください。1 
枚だけメモ U モジュールを取り付けた場合の動作保証 
はいたしません。 

後面 前面 


CPU 


I— 51 2 M バイトのメモリモジユール 

バンク 0- = 

1|厂 空さ 


L - 51 2 M バイトのメモリモジュール 
バンク！一 - 

L 空き 


4 G バイトに増設ずる場合のご注意 

4 G バイトに拡張する隙は下記の制限事項をご理解の上、 
増設してください。 

OS の制限上他の U ソースび使用するため、 4 G バイトに 
増設しても実際に使用できるメモ U は約 3 G バイトとな 
ります。さ5にシステムの構成によっては、 3 G バイトと 
4 G バイト増設では、実隙に使巧できるメモ U の差は、ほ 
とんど無い場含びあり、 4 G バイトに増設してもパフォー 
マンスの向上は期待できない場合びあります。 

例： VGC - RM 73 UD - RM 53 D を 3 G バイトに増設した場 
含と 4 G バイトに増設した場合を比較ずると、使用でをる 
六モ U の増加分は約 20 M バイトとなります。 
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依 k ント） 

メモ U の増設についてのご柜談やご質問は、 VA にカスタマー U 
ンク■(慶理窓□までご連絡ください。 

増設後の容量は下の表のとおりです。 

□ 推奨増設一覧表 


出荷時 1024 M バイトの場合 


総容量 

標準 

バンク 0 

増設 

バンク！ 

1024M バイト(標準） 

引 2M バイト X2 

DDR2 800 

■ 

2048 M バイト 

引 2M バイト X2 

弓 12M パイト X2 


DDR2 800 

DDR2 800 

3072M バイト 

引 2M バイト X2 

1024 M バイト X2 


DDR2 800 

DDR2 800 

40%M バイト 

1024M バイト X2 

1024M バイト X2 


DDR2 800 

DDR2 800 

出荷時 2048 M バイトの場合 


総容量 

標準 

増設 


バンク 0 

バンク！ 

2048 M バイト鳩準） 

1024M バイト X2 

DDR2 800 

■ 

3072M バイト 

1024M バイト X2 

引 2M バイト X2 


DDR2 800 

DDR2 800 

40%M バイト 

1024M バイト X2 

1024M バイト X2 


DDR2 800 

DDR2 800 

出荷時 3072 M バイトの場合 


総容量 

標準 

増設 


バンク 0 

バンク！ 

3 日 72M バイト(標準） 

1024M バイト X2 

弓 12M パイト X2 


DDR2 800 

DDR2 800 

4096M バイト 

1024 M バイト X2 

1024 M バイト X2 


DDR2 800 

DDR2 800 


取り付けの際には、メモ IJ モジュールの取扱説明書ちあ 
わせてご覧ください。 


メモリを取り付けるには 


1 本機と周辺機器の電源を切り、電源 

コードおよび周辺機器を接続してい 
るずベてのケーブルを取りはずず。 

本機の電源を切って1時間ほどおいてから作業を行っ 
てください。電源を切ったすぐあとは、本機の巧部び熱 
くなっており、やけどをする可能性びあります。本機び 
冷えるのを待ってから作業を行ってください。 


2 メインユニットを横にして置く。 


3カバーを取りは ずす。 

後面のネジをはずし、カバーをスライドさせまず。 



4拡張ケ-スを取りはずす。 

ネジをはずして拡張ケースを取りはずしまず。 



5 メモリモジュールを姻包から取り出 
す。 

本機の金属部分に触れて体の静電気を逃びして 
から、メモ U モジュールを静電気防止袋か5取り 
出します。 
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5 メモリモジュールを取り付ける。 

①巧のイラストのとお0に、切 D 欠さ方向にを 
意してメモ I 」モジュールをス□ットに合わせ 
る。 

® ク U ップび起き上び0、固定されるまでメモ 
リモジュールを垂直にス□ットへ押し込む。 



取り付けるとをは、政下の点にごを意 < ださし、。 
正しい方法で取り付けないと故障の原因となり 
ます。 

• 切0欠をの位置を確認して正しい方向に差し 
込む。 

• 垂直に差し込む。 

• 両方のク U ップび起を上びるまで押し込む。 




• メモ U モジュールは2枚1組で取り付けてください。 
1枚だけ六モ|」モジュールを取り付けた場合の動作 
イ呆証はいたしません。また、同じバンクに取り付け 
る2枚の六モ1」モジュールは同じ容量のをのをお使 
い < ださい。 

• 六モ U 増設の隙には、本機内部のケーブルに指など 
を引っかけてはずさないよラに注意してください。 

•六モ U 増設の隙、ノ V —ネスのコネクタび浮 < ことび 
あります。八ーネスのコネクタを押して、浮さびな 
いことを確認して < ださい。 

• 六モ U 増設の隙には、本機内部の部品や基板などの 
角で手や指をけびしないよラに注意深くイ乍業して< 
ださい。 


7 メモリモジュールがきちんと取り付 

けられているか確認ずる。 

メモ U モジュールを取り付けたら、1；(下の点を確 
認してくださし、。 

の 左ちのク I 」ップび、とな〇のク U ップと揃つ 
ているかどラか。 

( D 左ちのクリツプび、 をち hj と文 モリモジユー 
ルの溝にはまっているかどラか。 


n n n - 1 - 1 n n n ― rL 



左ちのクリップがとなりのクリップと 
揃っているか確認ずる。 
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8 拡張ケースを取り付ける。 



9カバーを取り付ける。 



力) く一を取り付け、後面のネジをとめます。 


10手順1で取りはずした電源コードと 
周辺機器を接続し、本機の電源を入 
れる。 


メモリ容量を確認ずるには 

メモ U モジュールを取り付けた際は、 L ツ下の手順に従つ 
てメモ I 」容量を確認してください。 


1 ©(スタート)ボタン-[すべてのプ 
□グラム]-[バイオの設定]をク 
リックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 

「バイオの設定」画面び表示されます。 


2 [システム情報]をダブルクリツクず 
る。 


3 [システム I 障ま財をダブルクリックず 
る。 

「システム情報」画面び表示されます。 


4 「システムメモリ」の項目が増設後の 
メモリ容量になつていることを確認 
する。 

メモリの容量び正しければ、メモ U の増設は完了 
しましに。 

メモリの容量び増えていないと走は、本機の電源 
を切っていったん六モ U モジュールを取0はず 
し、も引度正しく増設の手順を繰り返してくだ 



ここを確認ずる。 
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メモリを取りはずずには 

メモ I 」ス□ツトの両端のク U ツプを外側に押し、メモ U 
モジュールをはずし、ス□ットか5ゆっくり损さ取りま 
ず。 



• ;><モリモジュールの取りはずしは、必ず本機および周辺機器 
の電源を切り、電源コードを電源コンセントから损いた状態 
で行ってください。電源コードを差したままメモ U モジュー 
ルを取りはずずと、六モリモジュールや本機、周辺機器び破損 
することびあります。 

• 静電気でメモ U モジュールび破損しないよラに、メモリモ 
ジュールを取りはずすとさは、次のことをお守りください。 

-静電気の起こりやすい場所（じゅラたんの上など)では作 
業しないよラにしてください。 

-静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業 
を始めてください。 

-メモリモジュールを持つときは半導体やコネクタに軸れ 
ないよラにして < ださい。 

-六モリモジュールを保管するときは、静電気防止袋または 
アル S ホイルで覆ってください。 
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拡張ボードを増設する 

本機では r 拡張ボード」と呼ばれる別売り品を装着するこ 
とで、さまざまな機能を拡張し、よりご自分に含った作業 
環境を構築することびでをます。 

□ 拡張ボードの種類 

本機では 「 PCI 」 および 「PCI Express x 4」 という規格に対 
応した拡張ボードを取0付けることびでをます。拡張 
ボードをお買い求めの斷ま 、 Windows Vista と PCI 規格 
および PCI Express x 4 規格に対応していることをご確認 
<ださい。 


空さス□ット(拡張ボードを増設でをる場所)の数はお使いの機 
種により異なりまず。「拡張ボードを取り付けるには」の刮 I 頁1 
〜3に従ってカバーを取りはずし、確認してください。 

(ご ヒント） 

PCI Express x 4 ス□ットには PCI Express x 1 および PCI Express 
x 2 規格に対応した拡張ボードを取り付けることちでをます。 

□ 空きス□ットに取り付け6れる拡張ボードの 
大きさについて 

本機に取り付けられる拡張ボードの長さは、 31 cm まで 
です。ただし、 PCI ス□ット2(電源側）は 17 cm までです。 



□ 増設できる J 広張ボードについて 

ご購入されるメーカーまたは販売店にお問い含わせくだ 
さい。 VAIO カスタマ ー U ンクのホームページ （ http :// 
vd . vaio . sony . co . jp /) では、増設できる拡張ボードの情報 
を掲載しています。 

□ ドライバについて 

拡張ボードび本機に認識されると、六ッセージび表示さ 
れて、ドライバのインス I -ールや設定び必要になる場合 
びあります。拡張ボードの取扱説明書などをご覧になり、 
画面の指示に従って操作してください。 

ドライバとは、どのよラな周辺機器びどのよラに接続さ 
れているかをコンピュータ側に知らせ、周辺機器を正し 
く動かすために必要なソフトウエアです。拡張ボードを 
増設したとさには、ドライバのインス I -ールび必要とな 
る場合びあります。 


拡張ボードを取り付けるには 

政下の手順に従って拡張ボードを取り付けまず。 

• 拡張ボードの取り付けや取りはずしは、必ず本機および周辺 
機器の電源コードを電源コンセントから扳を、充分時間び経 
過したあとに行ってください。電源コードを差したままお 
張ボードを取り付けたり取りはずしたりすると、拡張ボード 
や本機、周辺機器び壊れることびあります。 

• ご自分で拡張ボードの取り付けを行い、故障や事故び起さた 
場合は、修理はすべて有償となりまず。 

• 本機の内部基板の電子部品には、手を軸れないでください。 
外部からの力や静電気に大変弱いちのびあり、故障の原因と 
なじます。 

• 拡張ボードの部品には直接手を軸れないでください。人体 
の静電気によって部品び故障することびあります。拡張ボー 
ドを軸る前には、金属製のをのに触れて体内の静電気を放電 
して < ださい。 

• じゅラたんの上など、静電気の発生しやすいところに拡張 
ボードを放置しないでください。静電気の該響で拡張ボー 
ドの部品び壊れてしまラことびあります。 

• コネクタ部に直接手を軸れないよラにご注意ください。 

• 拡張ボード巧部には精密な電子部品びあります。落としたり、 
強い衝撃を与えないよラにご注意<ださい。 

• 拡張ボードを本機から取りはずすときは、必ず本機の拡張 
ボードの取り扱いかたに従ってください。無理に引去揣く 
とお張ボードや本機の故障の原因になります。 

• 拡張ボードを水で插5さないで < ださい。 

• 拡張ボード増設の際に異物(ネジなどの金属物など)び本機 
内部に混入したままの状態で電源を入れると、発煙のおそれ 
びあります。必ず異物を取り除いてカノく一を取り付けてか 
ら電源を入れてください。 


1 本機と周辺機器の電源を切り、電源 
コードおよび周辺機器を接続してい 
るすべてのケーブルを取りはずす。 

本機の電源を切って1時間ほどおいてから作業を行っ 
てください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部び熱 
<なっており、やけどをするおそれびあります。 


2 メインユニットを横にして置く。 
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3 カバーを 取りは ずす。 

後面のネジをはずし、カバーをスライドさせます。 



み 



5拡張ボードを取り付ける。 

拡張ボードを空さス□ットに合わせて取り付け、 
ネジで固定しまず。詳しくは、拡張ボードの取扱 
説明書をご覧ください。 


を 



と、故障の原因となります。 


4拡張ボードを取り付けるス□ットの 
カバーを 取りはずす。 


ス□ットのカバーを取り付けているネジをはず 
し、本体の内部か5カバーを取0はずします。 




• 内部の基板やケーブル類を傷つけないよラにご注意 
<ださい。 

• イラストは、実際のものと一部異なる場合びありま 
す。 


5カバーを 取り付ける。 



カバーを取り付け、後面のネジをとめます。 
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7 手順 1 で取りはずした電源〕ードと 
周辺機器を接続し、本機の電源を入 
れる。 

Windows び起動すると、 r 新しい八ードウェアび 
検出されました。必要なソフトウェアをインス 
I -ールしています。」といラメッセージび表示さ 
れるので、画面の指示とボードの取扱説明書に 
従って操作します。 

拡張ボードを取りはずすには 

取り付けとは逆の手順で取りはずします。取りはずしの 
作業は、本機と周辺機器の電源を切り、電源コードおよび 
周辺機器を接続しているすべてのケーブルを取りはずし 
てか5行ってくださし、。 
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八ードディスクを取り付け 
る/はずす 


八ードディスクを増設するとさのごま意 

• 八ードディスクの取り付けや取りはずしは、必ず本機および 
周辺機器の電源コードを電源コンセントから抜いた状態で 
行ってください。電源コードを差したまま、八ードディスクを 
取り付けたり取りはずしたりすると、八ードディスクや本機、 
周辺機器び壊れることびあります。 

• ご自分で八ードディスクの増設を行い、故障や事故び起さた 
焉合は、修理はすべて有償となります。 

• A —ドディスクの増設は注意深<巧ラ必要びありまず。取り 
付けかたや取りはずしかたを誤ると、本機の故障の原因にな 
0ます。 

• A - ドディスクの増設についてのご相談やご質問は、 VAIO 力 
スタ マー IJ ンク まで ご連絡ぐださい。 

• 増設する八ードディスクによっては本機で動作しないちのび 
あります。増設について詳し<は、増設機器;><一力一にお問い 
合わせください。 

• ドライブベイは 3.5 インチサイズです。 

• 八ードディスク増設の際には、本機内部のケーブルに指など 
を引っかけてはずさないよラに注意して < ださい。 

• A - ドディスク増設の際は、本機内部の部品や基板などの角 
で手や指をけびしないよラに注意深く作業してください。 

• A — ドディスク増設の際に異物(ネジなどの金属物など)び本 
機内部に混入したままの状態で電源を入れると、発煙のおそ 
れびあります。必ず異物を取り除いてカバーを取り付けてか 
ら電源を入れて < ださい。 

• 本機の内部基板の電子部品には、手を軸れないでください。が 
部からの力や静電気に大変弱いちのびあり、故障の原因とな 
ります。 

• 増設する八ードディスクによっては i . LINK 対応機器から動画 
を取り込む隙に制限び生じる場合びあります。 

• 増設した八ードディスクのドライブ文字は、お客様の使巧環 
境により異なります （ r □一カルディスク （ E :)」 または「□一力 
ルディスク （ F :)」 などと表示されます)。また、本機の U カバ U 
を行ラと、増設した八ードディスクのドライブ文字び蜜わる 
ことびありますので、ご注意ください。 

• 八ードディスクを増設した場合 、 Boot Volume の順番び変更 
され、 Windows び起動しなくなることびありますり3弓ぺ一 
ジ)。 


ノ v — ドディスクを取り付けるには 

メインユニット内部の八ードディスクドライブベイに 
Serial ATA (シ U アル ATA ) に対応した八ードディスクを 
4台まで搭載することびでさます。 

八ードディスクを取り付ける隙には、本機のカバーを取 
りはずす必要びあ0ます。次の手順に従って八ードディ 
スクを取0付けます。 

増設する八ードディスクの取扱説明書ちあわせてご覧く 
ださい。 


1 本機と周辺機器の電源を切り、電源 
コードおよび周辺機器を接続してい 
るすべてのケーブルを取りはずす。 


本機の電源を切って1時間ほどおいてから作業を行っ 
てください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部び熱 
くなっており、やけどをする可能性びあります。本機び 
をえるのを待ってから作業を行って<ださい。 

2 メイン ユニッ トの前面パネルを取り 
はずず。 



前面パネルのち端を手前に引ぐ。 



前面パネルをはずすとを、回乾させすざると左側のツ六 
び折れるおそれびあります。前面パネルをはずすときは、 
ち側の凹みを押した状態で手前に引をます。 
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3 カバーを取りは ずず。 


① レバーを スライドさせなび 5、 



0 



4八ードディスクケースを取り出す。 

ボタンを巧してレ J (—を引き、 A — ドディスク 
ケースを取り出しまず。 




Mugs fAt 

八ー ド ディスクケースを取り出すとを、まわりの部品に 
ぶつけると、故障の原因となります。 

5本機の金属部分に軸れて体の静電気 
を逃びしてから、 A - ドディスクを 
静電気防止袋から取り出す。 


5増設する A - ドディスクを八ード 
ディスクケースに入れる。 

八ードディスクケースのネジをはずし、 A — ド 
ディスクを入れ、再度ネジをとめます。 
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A - ドディスクの取り付け位置と PORT(Serial 
ATA ) コネクタの対応 


Mas お 1 

ノ V —ドディスクケースから八ードディスクを取り出す 
場合、八ードディスクケースの穴(放熱穴）にドライバー 
等を挿して取り出さないでください。 


7 A - ドディスクケースを元の位置に 
取り付ける。 



0 



お, 

• A — ドディスクケースを取り付けるとを、まわりの 
部品にぶつけると、故障の原因となります。 

• A —ドディスクケースを取り付けるとをは、レバー 
を開けた状態のまま取り付け、取り付けたあと、レ 
バーを閉じて < ださい。 

8ケーブル類をお買い上げ時に搭載の 
A - ドディスクおよび増設したノ V — 
ドディスクの両方に接続する。 

シ I 」アル ATA 専用電源ケーブルとシ U アル ATA 
ケーブルは必ず取り付けて<ださい。なお、シ I 」 
アル ATA ケーブルは本機に内蔵する専用ケーブル 
で接続する八ードディスクとの対応関係び次の 
表のとおりになるよラに接続して < ださし、。 


本機に内蔵する 

増設する 

専用ケーブル 

A — ドディスク 

DRIVEO 

ドライブベイのち端 

DRIVE 1 

ドライブベイのちから2番目 

DRIVE 2 

ドライブベイの左から2番目 

DRIVE 3 

ドライブベイの左端 



本機の構造上、巿販のシリアル ATA ケーブル(コネクタ部 
びストレートになっているをの)を使用すると、カバーを 
開閉した際に力/く一び損傷する可能性びあります。必ず 
本機に内蔵の専用シ U アル ATA ケーブルをご使用くださ 
い。 


9カバーを取り付ける。 



ク 
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10 メインユニットの前面パネルを取り 
付ける。 


巧にこち5のツメを入れてか5回乾させなび5取り付けます。 



前面パネ J レの上下のツメび入つてるか確認してくださ 
し、。 


11手順1で取りはずした電源コードと 
周辺機器を接続し、本機の電源を入 
れる。 


増設した八ードディスクを使用ずる前に 

八ードディスクを増設したあとは、 r コンピュータの管理 
ち」アカウントなど、管理を権限をちつユーヴーで□グオ 
ンしてか5、下記の手順に従って「パーティションの作 
成」、「ノ くーティションの種類の設定」、「パーティションの 
フォーマツト」を設定してください。 

パーティションについて詳しくは、@ (スタート）ボタ 
ンー[ヘルプとサポ ー ト]をク U ツクして 「 Windows へ 
ルプとサポーりを表示し、ディスクの管理の概要などの 
説明をご賣ください。 

なお、増設された八ードディスクは NTFS フオー マットさ 
れていないと、本機び正し < 動作しなくなることびあ0 
ます。 


1 本機の電源を入れる。 

電源の入れかたについて詳しくは、「電源を入れ 
る」 （39 ページ)をご覧ください。 

(ご ヒント） 

「コンピュータの管理を」アカウントなど、管理者権限を 
ちつ ユー ヴ ーで □ グオンしてください。 


2 ® (スタ—卜)ボタンー[コント □— 

ルパネル]をクリックずる。 

「コント□ールパネル」画面び表示されます。 


3 [システムとメンテナンス]をクリッ 

クし、 [ A - ドディスクパーティ 
シヨンの作成と フォー マット]をク 
リックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行^をク|」ックしてください。 
「ディスクの管理」画面び表示されます。 

接続されているディスクのノ くーティシヨンの状 
況び表示されます。新し<増設した八ードディ 
スクなど、目的の八ードディスクびこれまで使用 
されたことびなければ r 未割り当て」と表示され 
ます。 
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4 増設した八ードディスクの[ディス 
ク X] * をちクリックして「ディスク 
の初期化」を選ぶ。 

* ディスク X の X 部分は、1、2、3のいずれかび表示 
されます。 


増設する A — ドディスクのが態によっては、上記の手順 
は不要な場台びありまず。 


5手順4で選んだデイスクびチエック 
されていることを確認して、のりを 
クリックする。 


増設する A — ドディスクのが態によっては、上記の手順 
は不要な場合びあります。 

5 「未割り当て」の部分をもクリックし 
て、表示されるメニューか5時斤しい 
シンプ J レボリューム]をクリックず 
る。 

「新しいシンプルボ I 」ュームウイヴード」画面び 
表示されます。 


10 r このボリュームを次の設定で 

フオーマットずる」の各項目を似下 
のように設定し、炊へ]をクリック 
する。 

使用するファイルシステム ： NTFS 
ア□ケーシヨンサイズ：既定値 
ボ U ュームラべル：ボリューム 
「新しいシンプルボ U ュームウイヴードの完了」 
画面び表示されます。 


11[完了]をク U ックずる。 

ノ くーテイシヨンの設定を巧った八ードデイスク 
のフオーマットび始ま0ます。フオーマットの 
状況はパーセントで表示されます。 

フオーマツトび終わると、増設した八ードディスクび使 
えるよラになります。 


RAID ボ U ュームと RAID を構成していないドライブ(ボリュー 
ム)びシステム内に混在するときは、 Windows び起動しない場 
合びあります。この場合は、 「 Windows び起動しない」り35ぺ一 
ジ)をご覧ください。 


7 [次へ]をクリックずる。 

「ボ U ュームサイズの指定」画面び表示されます。 


8 「シンプルボリユームサイズ」の入 
力欄に、作りたいパーティシヨンの 
大きさを入力し、[次へ]をクリック 
する。 

「ドライブ又字またはパスの割0当て」画面び表 
示されます。 


八ードディスクを取りはずすには 

取0付けとは逆の手順で取りはずします。取0はずしの 
作難ま、本機と周辺機器の電源を切り、電源コードおよび 
周辺機器を接続しているすべてのケーブルを取りはずし 
てか5行ってください。 


本機の電源を切って1時間ほどおいてから作業を行ってくださ 
い。電源を切ったすぐあとは、本機の内部び熱<なっており、や 
けどをするおそれびあ0ます。 


9ドライブで字を「次のドライブで字 
を割り当てる」のリストか!5選び、 
[次へ]をクリックする。 

「パーティションのフオーマツト」画面び表示さ 
れます。 
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IDE デバイスを増設する 

(アクセスユニット付属モデル） 

アクセスユニットの拡張デバイスベイに IDE デバイスを 
1つ増設することびでをます。 


• デバイスの増設は注意深<行ラ必要びあります。取り付けか 
たや取りはずしかたを誤ると、本機の故障の原因になりまず。 
電気的な専門知識び必要な作業でずので、販売店などに取り 
付けを依頼されることをおすすめします。 

• ご自分でデバイスの増設を行い、故障やま故び起さた場合は 
修理はずべて有償となります。 

• デバイスの増設についてのご相談やご質問は、 VAIO カスタ 
マー U ンクまでご連絡ください。 

• 増設する機器によっては本機で動作しないをのびあります。 
増設について詳しくは、販売店または増設機器メーカーにお 
問いをわせください。 

• 拡張デバイスベイは5インチサイズです。 

• アクセスユニットの拡張デバイスベイには IDE のコネクタび 
用意されています。増設するデノ（イスび IDE の場合は、 
MASTER (マスター)に設定してください。設定ち法について 
は、増設するデバイスの取扳説明書をご覧ください。 

• デバイス増設の隙には、本機巧部のケープルに指などを引っ 
かけてはずさないよラに注意してください。 

• デバイス増設の隙は、本機内部の部品や基板などの角で手や 
指をけびしないよラに注意深く作業してください。 

• デバイス増設の隙に異物(ネジなどの金属物など)び本機内部 
に混入したままの状態で電源を入れると、発煙のおそれびあ 
ります。必ず異物を取り除いてカバーを取り付けてから電源 
を入れてください。 

• 本機の巧部基板の電子部品には、手を軸れないでください。 
外部からの力や静電気に大変弱いものびあり、故障の原因と 
なじまず。 


デバイスを取り付けるには 

デバイスを取り付ける隙には、アクセスユニットの力 
バーを取りはずす必要びあります。政下の手順に従って 
デバイスを取り付けます。 

増設するデバイスの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


2カバーを取りは ずず。 

後面のネジをはずし、カバーをスライドさせては 
ずします。 



み 



3拡張デバイスベイを取りはずす。 

ネジをはずして拡張デバイスベイを取りはずし 
まず。 



1本機と周辺機器の電源を切り、電源 
コードおよび周辺機器を接続してい 
るすべてのケーブルを取りはずす。 



本機の電源を切って1時間ほどおいてか S 作業を行っ 
てください。電源を切ったずぐあとは、本機の内部び熱 
くなってお0、やけどをずるおそれびありまず。 
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4 拡張デバイスベイか!5ブランクべゼ 
ルを取りはずず。 

ネジをはずして拡張デバイスベイか5ブランク 
べゼルを取りはずします。 



5拡張デバイスベイに増設するデバイ 
スを取り付ける。 

拡張デノ くイスベイに増設するデノ くイスをネジで 
固定します。 



お* 

後方の2か所のネジ巧をとめるネジは本機には付属し 
ていません。購入したデバイスに付属しているネジ、ま 
たは別売りのネジをご使用ください。 

のヒント） 

取り付けかたについて詳しくは、増設する機器の取扱説 
明書をご覧ください。 


5拡張デバイスベイを取り付ける。 

アクセスユニットに拡張デバイスベイを取り付 
け、ネジをとめます。 




• 増設する IDE デノ（イスは、 MASTER (マスター)に設定 
してください。設定方まについては、増設するデバ 
イスの取扱説明書をご覧ください。 

■ 取り付けるデバイスで IDE ケープルをはさまないよ 
ラに、ケーブルを後ろにずらしてからデパイスを取 
り付けて < ださい。 


7 IDE ケーブルと内蔵機器用の電源 
ケーブルを増設したデパイスに接続 
ずる。 



電源ケーブルと IDE ケープルを必ず取り付けて < ださ 
し、。 


8カバーを 取り付ける。 



み 



取り付けたデバイスによっては、次のような状態になる 
ことびおります。 

• イジェクトボタンび押せない、または巧しっぱなし 
[しなる。 

• ディスクドライブのトレイび引っかかる、または出 
てこない。 

デバイスを取りはずずには 

取0付けとは逆の手順で取りはずします。取りはずしの 
作業は、本機と周辺機器の電源を切り、電源コードおよび 
周辺機器を接続しているすべてのケーブルを取りはずし 
てか5行ってください。 
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RAID を設定する 


RAID とは 

RAID(Redundant Arrays of Independent Disks ) とは、 
2 台攻上のノ V — ドディスクを使用してコンピュータの性 
能を向上させる仕組みのことです。 

例えば、2台の八ードディスクにデータを分散させて記 
録することで処理速度を向上させたり、2台の八ード 
ディスクに同じデータを書を込むことで安全性を高めた 
りでをます。 

本機は、政下の4種類の RAID 構成び巧能です。 

• RAID 日 

• RAID 1 

• RAID 10 

• RAID 5 


RAID の変更は、お客様の責4壬において行ってください。 


* UTF 、 八ードディスクを HDD と記載することびあります。 


□ RAID0 

2台の八ードディスクにデータを均等に振り分け、同時 
並行で記録ずる方式で、「ストライピング」とちいいます。 

メ U ット： 

データの書さ込みやデータの読み出しび高速です。 

3台上の八ードディスクを使用ずることちでさます。 
増設した分だけ処理速度の向上び期待でさまず。 

デメリット： 

1台でわ八ードディスクび故障するとデータ全体び失わ 
れるため、1台の八ードデイスクだけに記録ずる場合よ 
りち信頼性び低下します。 


♦ ■ ■ つ —夕 ■ ■ ♦ 
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□ RAID 1 

2 台の八ードディスクに同じデータを同時に書を込む方 
式で、「ミラー U ング」とをいいます。 

メリット： 

処理速度の向上はありませんび、片方の八ードディスク 
び故障してち、ちラー方のノ V — ドディスクか5データの 
読み出しびでさるので、システムは問題なく稼動し続け 
ることびでをます。 

デメリット： 

両方の八ードディスクに同じデータを書き込むことにな 
るため、実隙に使用でをる容量は本来の八ードディスク 
容量の半分にな0ます。 


□ RAID 10 

RAID 日と RAID 1を組み合わせたち式です。4台上の 
八ードディスクを使巧します。 

メリット： 

ストライピング (RAID 0) の高速化と S ラー U ング 
( RAID 1 ) のデータニ重化による安全性の、両方の I 」ッ 
卜を兼ね備えています。 

デメリット： 

2台のノ V —ドディスクに同じデータを書さ込むことにな 
るため、実際に使用でさる容量は本来の八ードディスク 
容量の半分にな0ます。 


♦ ■ ■ つ —夕 ■ ■ ♦ 




1台目の 
HDD 


2台目の 
HDD 



4台目の 
HDD 
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□ RAID 5 


□ RAID 比較表 


3 台 LU 上の八ードディスクを使用して、それぞれの八一 
ドディスクにデータを均等に振り分け、同時並行で記録 
する方式です。さ5に、パ U ティといラ情報を同時に記 
録します。 

メリット： 

どれか1つの八ードディスクび故障しても、パ U ティか 
5データを復元して読み出せるので、システムは問題な 
<穗動し続けることびでさます。 

デメリット： 

データを書さ込む隙にパリティの計算び発生するため、書 
さ込み速度び八ードディスク1台の時より遅くな0ます。 
パリティとして八ードディスク1台分の容量を使用ずるた 
め、実隙に使用でさる容量は本来の八ードディスク容量か 
5八ードディスク1台分の容量を引いた容量になります。 


7夕 ■ 


A 

B 

C 

D 

E 

F 


パリティ 

(E、F) 


1台目の 
HDD 


mBOMM 


2台目の 
HDD 


3 台目の 
HDD 



速度 

安全性 

A — ドディスク 

容量 

お要な M - ド 
ディスクの数 

RAID なし 

〇 

〇 

〇 

- 

RAID 0 

◎ 

A 

〇 

(台数分使用 
でさる） 

2 〜始 

RAID 1 

〇 

◎ 

X 

(半分になる） 

2 台 

RAID 10 

◎ 

© 

X 

(半分になる） 

4 台 

RAIDS 

X 

◎ 

A 

(1 台分減る） 

3 〜始 


表は 「 RAID なし」を標準(〇)としています。 


の’ヒンド） 

これらの RAID は、型名や容量-姐理速度の異なる八ードディス 
クを使巧してを設定でをます。 

ただし、政下の制限びあります。 

• 姐理速度び異なる A — ドディスクを使用した焉を、遅い方の 
速度び基準となる 

• 異なる容量の八ードディスクを使用した場合、かない方の容 
量び基準となる 
<例> 

300 GB の八ードディスクと1日日 GB の八ードデイスクで RAID 
1を設定した場合、100 GBX 2で200 GB とみなされる 

• A - ドディスクを増設する場合は、本機に付属または別売り 
の SATA ケープルび必要です。 

• ソニーでは八ードディスクの増設は行っておりませんので、 
あらかじめご了ま < ださい。 


お • 

RAID 5運用中はデータの書き込み速度び遅くなるので、テレビ 
番組の録画や映憬のキヤプチ巾び間に合わなくなる可能性びあ 
ります。テレビ番組の録画や映像のキャプチヤをしたい場合は 
RAID 5のご使用はおすすめしません。 


巧！:ント） 

パ U ティとは、八ードディスクの故障時にデータを復元するため 
の情報です。 


だ 
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RAID の設定/解除 

□ 増設した2台政上の八ードディスクで新たに 
RAID を構成したい場合： 

下記の 「 RAID を設定するには」をご覧ください。 

□ 現在の RAID 構成を変更したい場合： 

①現在の RAID 構成を解除する。 （105 ページ） 

③ RAID を設定する。 

下記の 「 RAID を設定するには」の手順に従って設定 
して < ださい。 


• RAID 構成を辭除すると、データはすべてなくなりまず。 

• 必要なデータは必ずバックアップを巧ってください。 

• A —ドディスクの U カバ U 領域ち解除されるので、必ずリカ 
バリ ディスクを作成しておいて < ださい。 

• RAID の変更は、お客様の責任において行ってください。 

RAID を設定ずるには 


1 本機の電源を入れる。 


2 VA にの□ゴマークび表示された5 
F2 キーを押ず。 

B の S セットアップ画面び表示されます。 

B の S セツトアップ画面び表示されない場合は、 
F 2 キーを数回巧してください。 


3 卜または-*■キーで [Advanced] を 
選択し、表示された画面で 「RAID 
し onTiauration 」 を [Show] にする。 


4 F10 キーを押ず。 


5 「Exit setup?」 と表示された！5、卜ま 
たはーキーで [0K] を選択し、 Enter 
キーを 押す。 

本機び再起動して、 VA のの □ コ'マークび表おさ 
れます。 


6画面下に [Press <CTRL-I> to 
enter Configuration Utility.」 と 
表示されるので、メッセージび表示 
されている間に Ctrl キーを押しなび 
51キーを押す。 

rintel ( R ) Matrix 如 age Manager option ROM 
〜」画面び表示されます。 

の ヒント） 

• rintel { R ) Matrix Strage Manager option ROM 〜」 

画面は、画面び数回切り替わってから表おされる場合 
びあ0まず。 

• rintel { R ) Matrix Strage Manager option ROM 〜」 
画面び表示されない場合は、 Ctrl キーを押しなびら数 
回 I キーを押してください。 


7 「PysicalDisks」 の一覧に RAID を構 
成したいノ V— ドディスクが表示され 
ていることを確認する。 

の•ヒント） 

八ードディスクび一覧表示されていない場合は、いった 
ん本機の電源を切り、八ードディスクび正しく取り付け 
られているか確認して下さい。 


g [1.Create RAID Volume] を選択 
して Enter キーを押ず。 

に REATE VOLUME MENU 」 画面び表示されまず。 


9 「Name」 でそのまま Enter キーを押 
ず。 


1 Q「RAID Level」 で、 t または i キーで 
設定したい RAID の種類を選択して 
Enter キーを巧す。 


11 「Disks」 で [Select Disks] を選択し 
て Enter キーを押す。 

「SELECT DISKS 」 画面び表示されます。 

(2： ヒント） 
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A — ドディスクの台数によっては 「Select Disks 」 び選択 
で去ない場合びあります。その場合は手順14へ進んで 
ください。 























12 t または i キーで RAID を構成した 
いノ V — ドディスクを選択してスペー 
スキーを}甲す。 

巧•ヒント） 

A —ド ディスクを選択してスペースキーを押すと左側 
に三角のマークびつきます。選択を觸除するには、ちラ 
一度スペースキーを押してください。 


13 Enter キーを 押す。 


14 「Stripe Size 」 とに apacity 」 でその 
まま Enter キーを巧ず。 

の•ヒント） 

還巧した RAID によっては rs 扣 pe Size 」 は里巧できませ 
んので、に apacity 」 でそのまま Enter キーを巧してくだ 
さし、。 


15に reate Volume 」 で Enter キーを押 
す。 


1ら 「 WARNING : ALL DATA ON 

SELECTED DISKS WILL BE LOST .」 
画面び表示された 5 Y キーを巧す。 

rintel ( R ) Matrix Strage Manager option ROM 
〜」画面に戻りまず。 


17 lu 下の設定を確認する。 

•「 DISK/VOLUME INFORMAT の N 」 の 「RAID 
Volumes 」 で作成した RAID び表示されている 
こと 

•「Physical Disks 」 の一覧で IType / S ね tus(Vol 
の)」び正しいこと 


18 t または i キーで [4. EXIT ] を選択 
して Enter キーを押ず。 


1 grCONFIRM EXIT 」 画面が表示され 
るので 、 Y キーを 押ず。 


RAID を解除するには 


1 

「 RAID を変更するには」の手順卜6 
を行う。 

2 

「RAID Volumes 」 に一覧表示され 
ている RAID の ID 、 Name、Level な 
どか！5、削除したい RAID を確認する。 

3 

口. Delete RAID Volume ] を選択 
して Enter キーを押す。 

「DELETE VOLUME MENU 」 画面び表示されます。 

4 

削除したい RAID が選択されている 
ことを確認して Del キーを押ず。 

複数の RAID びを在する場をは、 t または1キー 
で削除したい RAID を選択します。 

5 

「DELETE VOLUME 

VERIF に ATION 」 画面び表示される 
ので、削除される RAID をちラー度確 
認して Y キーを押す。 

構巧している RAID び全て削除されるか、または 
ESC キーを巧すと rintel ( R ) Matrix Strage 
Manager option ROM 〜」画面に戻ります。 

6 

「RAID Volumes 」 に一覧表示され 
ていた RAID び削除されたことを確 
認し、 t または i キーで [4. EXIT ] を 
選択して Enter キーを巧す。 


7 「CONFIRM EXIT 」 画面び表示され 
るので 、 Y キーを 巧ず。 


これで RAID び解除されました。 
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RAID 使用についての 
ごま意 

• RAID 日に関しては、構成している八ードディスクび] 
台でも故障すると、すべてのデータを失いますのでご 
ミち意 < ださし、。 

RAID 日運用中においてを、八ードディスクのエラー検 
知機能である SMART ( Self - Monitoring , Analysis and 
Reporting Technology ) エラーび通知領域に表示さ 
れたら、大至急データのバックアップをと0、エラーを 
出した八ードディスクの修理-交換をすることをおす 
すめします。 

• RAID 1/ 5/10運用中、八ードディスクに SMART エ 
ラーやアクセスでさない不具合び発生した場合は通知 
領域にエラーび表示されますび、システム運用の継続 
は可能です。 （ RAID 引まかな0動作び遅くなります。） 
「Intel Matrix Storage Manager 」 ソフトウエアを起 
動して詳細モードにすると、不具合のある八ードディ 
スクび特定でさるので、早期に交換することをおすす 
めします。 

本機の電源を切り、八ードディスクを交撰して再起動 
すると、自動的に新規の八ードディスクにデータび修 
復され、元の運用状態に復帰します。 

• RAID 5運用中はデータの書さ込み速度び遅くなるの 
で、テレビ番組の録画や映像のキヤプチヤび間に合わ 
なくなる可能性びあります。テレビ番組の録画や映像 
のキヤプチヤをしたい場合は RAID 5のご使用はおす 
すめしません。 

• RAID 構成を組んだ八ードディスクを単独の八ード 
ディスクとして再利用する場合は、必ず RAID 構成を解 
除してください。觸除をせずに単独の八ードディスク 
として使用すると不具合び生じます。 

• RAID 構成を解除すると、データはすべてなくなります。 
必要なデータは必ずノいックアップを巧ってください。 

• RAID 変更時は U カノ く U 領域を解除されるので、必ず U 
カバリディスクを作成しておいてください。 

• RAID の変到ホ、お客様の責任において行ってくだを 
し、。 


大容量の八ードディスクを使用する場含 

• 八ードディスクと RAID の組み合わせび下記のよラな 
場合に2 TB 政上のサイズで作成したノ くーティシヨンは、 
本磯を U カバ U する時に選択でさないため、起動ドラ 
イブには指定でをません。 


A — ドディスク容量 

バードディスクの数 

RAID 

750 GB 

治し乂上 

RAID 日 

750 GB 

4台し乂上 

RAID 5 

500 GB 

始し乂上 

RAID 日 

500 GB 

6台 

RAID 5 


• 0 S をインス I ルするパーティシヨンのサイスま、2 
TBUTF に設定してください。 

•2 TB 政上のサイズに設定したノ テイシヨンは、デー 
夕の保存巧にお使いください。 
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バックアップについて 


バックアップとは 

バックアップのが要性 

バックアップとは、コンピュータに保存されたデータを 
コピーし、元のデータとは別の場所に保存することです。 
本磯を使用しているラちに、作成した又書ファイルやデ 
ジタルスチルカメラで撮った写真など様々なデータび保 
存されていをますび、予想外のトラブルやコンピュータ 
ウイルスの感染などによって保存されたデータび壊れて 
しまラ可能性びあります。 

このよラな場をに、大切なデータを元に戻すことびでさ 
るよラ、曰常的にデータをバックアップすることをおす 
すめします。 

バックアップの種類 

データのバックアップは 、 「VAIO U カバ U センター」の 
「 Windows バックアップと復元」で行います。 （1 10ぺ一 
ジ） 

バックアップには用途に応じて m 下の種類びあります。 

• ファイルのバックアップ 
本機に保存した方ールや写真などファイルの種類ごと 
にデータを CD や DVD 、 が付け八ードディスクなどに 
バックアップすることびでをます。 

ファイルのバックアップの操作ち法について詳しくは、 
「ファイルをバックアップするには」（110ぺージ)をご 
覧ください。 

• Complete PC バックアップ (Windows Vista 
Ultimate / Business 搭載モデル） 

コンピュータ全体のバックアップをすることびでをま 
す 。 Complete PC バックアップを使ってバックアッ 
プしておくと八ードディスクや本機の調子び悪くなっ 
た場合に、ノいックアップ時の状態に復元することびで 
をまず。 

Complete PC バックアップの操作方法について詳し 
くは 、 「Complete PC バックアップでバックアップす 
るには」 （112 ページ)をご覧ください。 


• 復元ポイント 

新しいソフトウェアをインス I -ールしたり、 

Windows の設定を変更したりすると、本機の調子び 
悪くなる(反応び遅くなる、ソフトウェアび起動しなく 
なる)場合びあ0ます。 

そのよラな作業をする前に復元ポイントを設定してお 
くと、本機の調子び悪くなった場合に元に戻すことび 
でさます。復元ポイントについて詳しくは、「システム 
の復元ポイントを作成するには」 （1 13ページ)をご覧 
ください。 

の•ヒント） 

CD / DVD ドライブび搭載されていない機種をお使いの場合、 
バックアップする際にが付け； V - ドディスクドライプや CD / 
DVD ドライブを用意するか、または C : ドライプのパーティショ 
ンサイズを変更して新しく別の J くーティションを作成する必要 
びあります。 （125 ページ） 

• 本機の不具合など、何らかの原因でデータび消去、破損した 
場合、いかなる場合においてち記録内容の補修や補償につい 
てはいたしかねますのでご了ま<ださい。 

• お買い上げ後はすぐにリカバリディスクを作成してくださ 
し)。本機に不具合び生じ、 Windows 上の操作でデータをバッ 
クアップでさない焉をに J 」 カバ U ディスクにあるバック 
アップツールを使ってバックアップすることびできます。 

1」カバ U ディスクの作成方法については、 ru カバ IJ ディス 
クを作成する」 （108 ページ)をご覧ください。 
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リカバリディスクを作成する 

リカバリディスクについて 

本機の八ードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻 
すことを ru カバ U 」 といいます。 

次のよラなことび原因で本機の動作び不安定になったと 
をに U カバ U を行います。 

• コンピュータウイルスに感染し、本機び起動できなく 
なった 

• 誤って C : ドライブを初期化してしまった 
U カバ U には J 」 カバ U ディスクを使用する場合びあり 
ます。 U カバ U ディスクは本機に付属していないため、 
本機をお買い上げ後、必ず作成してください。 

詳しくは、「リカバリずる」 （11 8ぺージ)をご覧ください。 


下記のような操作を行った場合に、八ードディスクの IJ カバ U 
領域の情報を書き替えてしまし、 U カバ U 領域から U カバ U び 
でさな < なることびあ0ます。 

• パーティションを操作するソフトウェアを使用する 
• お買い上げ時し U がの 0 S をインス!-ールする 
• rvAio U カバ IJ センター」を使用しないで从ードディスクを 
フォーマツ トずる 

このよラな焉をは、お客様び作成した U カバ U ディスクによる 
U カパ U び必要となりますび J 」 カバ U ディスクを作成してい 
ないと、 U カバリディスクを購入したり、有償による修理び赵要 
となりますので、事前に U カバ U ディスクを作成することをお 
すすめします。 

リカバリディスクのご提供について馆償） 

VAIO カスタマーリンクでは J 」 カバ U ディスクを有償に 
てご提供するサービスを巧っています。 

「マイヴポーター」か5お申し込みいただけます。詳しく 
は下記のホームページをご覧ください。 
http :// vcl . vaio . sony . co . ip / cdromss / rdisc.html 
* マイヴポーターか5お申し込みいただくには VAI 0 カス 
タマー登録び必要です。 （56 ページ） 


• 本機で作成した U 力；く U ディスクは本機でのみ使用でをます。 
他の製品には使用できません。 

• 本機で作成した U カバ U ディスクを使うと、暗号化してし、ない 
ノ V —ドディスク上のデータを自由に操作することびできます。 
A - ドディスクのデータをイ呆護したい場合は、パスワードを 
登録したり、八ードディスクの暗号化機能を使ラなどしてイ呆 
護してください。 

• A — ドディスク上の空さ容量びかない場合は、 U カバ U ディ 
スクを作成でをません。 


リカバリディスクを作成ずるには 

本機を使用する準備びできた5、はじめに政下の手順に 
従って I 」カバ I 」ディスクを作成して < ださし、。 


1 ©(スタート)ボタンー[ずべてのプ 
□グラム]— [ VAI 0 リカバリセン 
ター]— [ VAI 0 リカバリセンター] 
をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 

の ヒント） 

管理者権限を持つユーヴーとして□グオンしていない 
場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを要まさ 
れることびあります。 

rvAio U カバ U センター」画面び表示されます。 



(実際の画面とは異なる場合びあります。) 


2画面左側の[リカバリデイスクの作 
规をクリックし、右側に表示された画 
面の[開始]をクリックする。 


3 内容をよく読んでか!5 [次へ]をク 
リックする。 

ディスクの種類選択の画面び表示されまず。 
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4 使用するディスクを選択する。 


• Blu-ray Disc または DVD - RAM はリカバリディスク 
作成用のディスクとしてお使いになれませんのでご 
注意 < ださい。 

使用でさるディスクについて詳しくは、「使用で去る 
ディスクとご注意」 （201 ページ)をご覧ください。 

• お使いの機種によっては、 CD - R または 〔 D - RW で IJ 
カバ U ディスクを作成でをない場合びあります。そ 
の場合は DVD をお使い < ださい。 


5 [次へ]をクリックずる。 

未使用ディスクの挿入を促すメッセージび表示 
されまず。 


5選択した種類のディスクをドライブ 
に挿入し、 [0 のをクリックする。 

U カバ U ディスクの作成び始まり、現在の作成状 
況び表示されます。 

画面の指示に従って操作してください。 


• U カバ U ディスクの作成状況び表示されるまで、し 
ばらく時間びかかる場合びあります。 

• U カバ IJ ディスクの作成中には、ドライブのイジェ 
クトボタンを巧さないでください。 

ディスクへの書を込みび完了すると、ディスクび 
ドライブから自動的に出てさます。 

1>4§ぉ* 

ディア用ディスクドライブび2台 L ：! 上搭載されてい 
る場合、 U カバ U ディスクを作成していないディスクド 
ライブび開<ことがあ0まず。その際は開いたディス 
クドライプを閉じたあと J 」 カバ IJ ディスクを作成して 
いるディスクドライプを開いて<ださい。 


7ディスク作成売了のメッセージが表 
示されるので、画面の指示に従って、 
ディスク名を油性のフェルトペンな 
どでディスクのレーベル面(データ 
び記録されていない面)に書き込み、 
[0 のをクリックずる。 

はじめて U カバ U ディスクを作成しているとさ 
は、すべての U カバ U ディスクを作成するまで手 
順6、7を繰り返します。 

U カバ I 」ディスクの作成び完了するとメツセー 
ジび表示されまず。 


8 [完了]をクリックずる。 

これで IJ カバ IJ ディスクの作成は終了です。 
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「バックアップと復元セン 

ター」是由ラ 

り V ’ックアップと復元センター」について 

「バックアップと復元センター」を使うと、データのバッ 
クアップやノいックアツプデータの復元、復元ポイントの 
設定をすることびでをます。 

「バックアップと復元センター」は次の手順で起動します。 


1 ©(スター ト)ボタンー[すべてのプ 
□グラム]— [ VAIO リカバリセン 
ター]— [ VAIO リカバリセンター] 
をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてください。 

の•ヒント） 

管理者権限を持つユーヴーとして□グオンしていない 
場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを要まさ 
れることがあ0ます。 

rvAio U カバ U センター」画面び表示されます。 



(Windows Vista Home Premium / Home 
Basic 搭載モデルをお使いの場合） 

ファイルをバックアップするには 

初めてつ ァイルをバックアップずる場合は、下記の手順 
でバックアップデータの保存先や作成ずるファイルの種 
類、スケジュールの設定などを行います。 


1 r バックアップと復元センター」を起 
動する。 


2 [ファイルのバックアツスをクリツ 
クする。 


2 画面左側の [ Windows バックアッ 
プと復元]をクリックし、ち側に表示 
された画面の[開始]をクリックずる。 


「バック アッ プと復元センター」画面び表示され 
ます。 



(Windows Vista Ultimate / Business 搭載モデ 
ルをお使いの場合） 


「ユーヴーアカウント制御」画面が表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 
「ファイルのバックアッス画面び表示されます。 

(ごヒント） 

r ファイルのバックアップ」画面び表おされない場合は、 
デスクトップ画面ち下の通知領域に表示される[ファイ 
ルバックアップを実行中です]といラメッセージをク 
U ックして < ださい。 


3バックアップデータの保を先を選択 
し、[巧へ]をクリックする。 

の-ヒント） 

バックアップデータの保存先は、政下の4種類から選択 
します。 

• 外付け八ードディスクドライブ(推奨） 

■ CD または DVD 
• じドライプ政がのドライプ* 

■ ネットワーク上 

* 本機はお買い上げ時の設定では、1 つの }てーティシヨ 
ン ( C : ドライブ)のみになっていまず。 C : ドライブの 
ノ くーティシヨンサイズを変更して新しく別のパー 
テ ィシヨ ンを作成してください。 （1 25ページ） 

ただし、万一八ードディスクび故障した場合ドライプ 
のデータは失われるので注意してください。 
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4 バックアップしたいファイルの種類 
にチェックをつけ、[次へ]をクリツ 
クする。 


5 [設定を保巧しバックアップを開始] 
をクリックずる。 

バックアップび開始されます。 

の‘ ヒント） 

スケジュールを設定すると設定した日時で自動的に 
ファイルをバックアップすることびで去ます。必要に応 
じてスケジュールを設定して<ださい。 

スケジュールを設定しない場合は、表示された状 
態のまま[設定を保存しバックアップを開始]を 
ク I 」ックし、次の手順に進んでください。 


5 r バックアップと復元センター」画面 
で r ファイルのバックアッ刀の下に 
ある[設定の変更]をクリックずる。 


7 「自動バックアップは現在有効に 
なつています。」のち側にある[無効 
にずる]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてくださし、。 

これで自動バックアップの機能び無効になります。バッ 
クアップの保を巧と作成する ファィ J レの種類の設定はそ 
のまま保持されています。 

降、「バックアップと復元センター」画面で[ファイルの 
バックアップ]をク U ックするだけでバックアップする 
ことびでさます。 


• rSonicStage 」 ソフトウェアで管理している曲や、画像-情報 
などのデータは「バックアップと復元センター」ではバック 
アップで去ません 。 r SonicStage バックアップツール」を 
使ってバックアップしてください。 

rSonicStage バックアップツール」の使いかたについて詳し 
くは、 rSonicStage 」 ソフトウェアのヘルプをご覽ください。 

•「Windows Media 〔 enter 」 ソフトウェアで録画したアナ □ 
グ放送の番組は、「バックアップと復元センター」ではバック 
アップでさません。手動でバックアップして<ださい。（アナ 
□グテレビチューナー搭載モデル） 


バックアップか5データを復元するには 


1 

「バックアップと復元センタ-」を起 
動する。 

2 

[ファイルの復元]をクリックずる。 

「ファイルの復元」画面び表示されます。 

3 

Ki / f バックアップにあるファイル] 
または[ちし y V ’ックアップにあるファ 
イ J レ]を選択し、[次へ]をクリックす 
る。 

[ちいバックアップにあるファイル]を選択した 
場合は、表示された画面の r 日付と時刻」欄から復 
元したいバックアップファイルの日付を選択し 
て、[次へ]をク U ックしてください。 

4 

復元する/ くックアップデータを選択 
し、[次へ]をクリックずる。 

一覧にデータび表示されていない場合は、[ファ 
イルの追加]や[フォルダの追加]をク U ックして 
表おされた画面占、6/ (ックアップデータを逞巧 
し、[追力日]をク U ックしてください。 

5 

復元ずる y くックアップデータの保を 
先を選択し、[復元の開始]をクリッ 
クする。 

6 

r ファイルは正常に復元されまし 
た。」と表示された！5、[完了]をク 
リックずる。 
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Complete PC バックアップでバック 
アップするには 

Complete P 〔バックアップは Windows Vista Ultimate 
/ Business 搭載モデルのみお使いになれます。 
Complete PC バックアップを使うと、 ] ンピュータ全 
体のバックアップをすることびでをます。 

八ードディスクや本機の調子び悪くなった場合に、バッ 
クアップ時の状態に復元することびでをます。 


1 r バックアップと復元センター」を起 
動する。 


2 [コンピュータのバックアップ]をク 
リックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてください。 
「Windows Complete PC バックアッス画面び 
表示されます。 


3バ’ックアツプの保を先を選択し、[巧 
へ]をクリックする。 

確認画面び表示されます。 


4 内容をよく確認してか！5、[バック 
アップの開始]をク U ックする。 

バックアツプが開始されます。 


5 r バックアップは正常に完了しまし 
た。」と表示された5 [閉じる]をク 
リックする。 

Complete P 〔バックアップは〕ンピユータ上のすべ 
てのデータをバックアップするため、復元する隙にファ 
イルを選択することはでをません。 

また 、 Complete PC バックアップを使ってバックアッ 
プした後に蜜更したファイルは復元されません。 


Complete PC バックアップか5データ 
を復元するには 

Complete PC バックアップは Windows Vista Ultimate 
/ Business 搭載モデルのみお使し、になれます。 


• バックアップデータを外付け八ードディスクドライブや CD 
/ DVD ドライブに保存した場合は、復元する前に再度が付け 
ドライプを接続してください。 

• データを復元する前に、ファイルのバックアップを使って必 
要なファイルをバックアップしてください。 

システムの復元を行ラと、システムファイルの変更び行われ 
るため、ソフトウェアび正常に起動しないなど不具合び生じ 
る可能性びあります。 


1 本機の電源が入つているげ態で、ド 

ライブにリカバリディスクを入れて 
電源を切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプション」画面び表示されまず。 

巧-ヒント） 

U (下の手順でち巧えます。 

の本機の電源を入れる。 

③ VAIO の□ゴマークび表示されたら F 8 キーを 
押す。 

感 r 詳細ブートオプション」画面び表示されるの 
で、一番上の「コンピュータの修復」び選択さ 
れていることを確認して、 Enter キーを押す。 


2キーボードレイアウトを選択し、 
[次へ]をクリックする。 

の-ヒント） 

F 8 キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名と 
パスワードを入力し、手順4へ進んでください。 


3オペレーテイングシステムを選択 
し、[次へ]をクリックする。 

回復ツールの選択画面び表示されまず。 


4 [Windows Complete PC 復元]を 
クリックずる。 

「Windows Complete PC 復元」画面び表示されま 
す。 

バックアップデータを CD や DVD に保をしている 
場合は、ディスクをドライブに挿入してくださし、。 
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5 復元ずるゾいックアツプデータを選択 
し、[次へ]をクリックずる。 


5表示された内容をよく読んでか！5、 
[完了]をクリックする。 


7廳砸面が就されるので、復元を実 
f 于する場合はチェックボックスに 
チェックを f づけ、[〇のをクリックずる。 

復元び完了ずると自動的にち起動し、「システム 
回復オプション」のキーボードレイアウトの選択 
画面に戻ります。 

システムの復元ポイントを作成ずるには 

システムの復元とは 

新しいソフトウェアをインス I ルしたり 、 Windows 
の設定を変更したりすると、本機の調子び悪くなる(反応 
び遅くなる、ソフトウェアび起動しなくなる）場をびあり 
ます。 

そのよラな作業をする前に復元ポイントを設定しておく 
と、本機の調テび悪くなった場をに元に戻すことびでさ 
ます。 

(ごヒント） 

復元ポイントは自動的に作成されますび、手動で作成することち 
でさまず。 

ソフトウェアやドライバをインス f -ールするとをは、念のためイ 
ンストールする前に手動で復元ポイントを作成することをおず 
すめします。 

システムの復元ポイントを手動で作成ずる 


1 r バックアツプと復元センター」を起 
動ずる。 


2画面左側の r タスク」か5 [復元ポイ 
ントの作成または設定の変到をク 
リックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表おされた場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 
「システムのプ□バテイ」画面び表示されます。 


3 [システムの f 呆護]タブをクリックする。 



4 「自動復元ポイント」で復元ポイント 
を作成したいドライブのチェック 
ボックスにチェックを付け、[作成] 
をクリックする。 

復元ポイントの作成画面び表示されます。 


5復元ポイントを識別するための説明 
を入力し、[作成]をクリツクずる。 


5 r 復元ポイントは正常に作成されま 

した。」と表示された5、 [ OK ] をク 
リックずる。 

「自動復元ポイント」の r 最新の復元ポイント」の 
曰時び更新されます。 

システムの復元ポイントか5復元するには 

に onicStage 」 ソフトウェアを使用している場合、大切な曲デー 
夕の消失を防ぐために、システムの復元をずる前にあらかじめ 
に onicStage バックアップツール」を使って曲データをバック 
アップして< ださい。 

システムの復元をすると、曲のデータベースの管理情報に不整 
合び生じ、それまでに録音あるいは取り込んだ曲データのずべ 
てび再生でをな < なる場合びありまず。 

システムの復元をしたあとに rSonicStage バックアップツー 
ル」で曲データを復元することで、保存した曲データび再生でを 
るよラになります。 

巧 onicStage バックアップツール」の使いかたについて詳しく 
は、 rSonicStaae 」 ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 
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□ Windows び起動ずる場合は 


1 

「バックアップと復元センタ-」を起 
動する。 

2 

画面左側の r タスク」か!5 [システム 
の復元を使って Windows を修復] 

をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてください。 
「システムの復元」画面び表示されます。 

3 

[巧へ]をクリックする。 

4 

復元させたい日時の復元ポイントを 
選択して、[次へ]をクリックする。 

復元するディスクの確認画面び表示されます。 

5 

内容をよく確認して[巧へ]をクリッ 
クする。 

復元ポイントの®詔画面び表示されます。 

6 

内容をよく確認して[完了]をクリッ 
クする。 

7 

確認画面び表 TTv されるので、[はし、] 

をクリックする。 

システムの復元び行われ、本機び再起動します。 


8完了画面び表示されるので、[閉じ 
る]をクリックずる。 


□ Windows び起動しない場合は 


1 本機の電源び入つている状態で、ド 

ライブにリカバリディスクを入れて 
電源を切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプション」画面び表示されまず。 

巧'ヒント） 

な下の手順で右行えます。 

の本機の電源を入れる。 

® VAIO の□ゴマークび表示された 5 F 8 キーを 
押す。 

感「詳細ブートオプ ショ ン」画面び表示されるの 
で、一番上の「コンピュータの修復」び選択さ 
れていることを確認して、 Enter キーを押ず。 


2キーボードレイアウトを選択し、 
[次へ]をクリックする。 

(ごヒント） 

F 8 キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名と 
パスワードを入力し、手順4へ進んで<ださい。 


3オペレーティングシステムを選択 
し、[次へ]をクリックずる。 

回復ツールの選択画面び表示されます。 

(ご ヒント） 

ファイルのバックアップを使ってバックアップをした 
後に変更されたファイルについては、 VAIO データレス 
キューツールを使ってバックアップしてください。 （121 
ページ） 


4 [システムの復元]をクリツクずる。 

「システムの復元」画面び表示されます。 

し如き、 「 Windows び起動する場合は」の手順3〜8 
に従って操作してください。 
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ソフトウエアやドライバを復元するには 

本機にプ1」インス I -ールされているソフトウエアやドラ 
イバび正常に動かな < なった場合に、正常な巧態に戻ず 
ことびでさます。 


ソフトウエアやドライバによっては、復元でをないちのちあり 
まず。 

お使いの環境によっては「ソフトウエアの再インス I ル」を 
行っても、正常に動作しない場合びあります。また、再インス 
I 'ールずる前に作成したデータび削除されてしまラ可能性びあ 
0まず。 


1 曾(スタート)ボタンー[すべてのプ 
□グラム]- [ VAIO リカバリセン 
ター]- [ VAIO リカバリセンター] 
をクリックする。 

「ユーザーアカウント制御」画面び表おされた場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 

の•ヒント） 

管理者権限を持つユーヴーとしてログオンしていない 
場合は、管 a 者権限のユーヴー名とバスワードを要ホさ 
れることびあります。 

rvAio U カバ U センター」画面び表示されまず。 


2画面左側の[ソフトウェアの再イン 
ストール]をクリックし、ち側に表示 
された画面の[開始]をクリックする。 


3 「 Windows バックアップと復元」や 
rVAIO 八ードウエア診断ツール」を 
すでに実行済みの場合は、[スキッ 
スを選択し、[次へ]をクリツクずる。 


4内容をよく読み、[次へ]をクリック 
する。 


5復元したいソフトウェアまたはドラ 
イバのチェックボックスをクリック 
してチェックし、[次へ]をクリック 
する。 

(降、画面の指示に従って操作してくださし、。 
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u カバ u (再セットアップ) 


本機の動作び不安定になったり、反応び遅くなったりした場合は、政下のような原因び考え5れます。 
• コンピュータウイルスに感染した 
• Windows の設定を変更した 

• 本機で動作の保証びされていないソフトウエアやドライバをインス I -ールした 
このよラな場をには、次の流れに従って本機の復旧を試みてください。 


本機の調子び悪くなったときは 

Wind OWS が起動ずる場合 

Windows び起動しない場合は 「 Windows び起動しない場合」をご覧くださし、 （11 7ぺージ) 


手順1 

リカバリディスクを作成していない場合は、作成ずる。 （108 ページ) 


手順2 

必要なファイルのバックアップをとる。 （ 110ページ) 


手順3 

む下のいずれかを実行してみる。 

• システムの復元をする。 （1 13ぺージ） 

本機の調子び悪くなる前の最新の復元ポイントを使って、システムの復元をしてくださし、。 

• ソフトウエアやドライバをインス I -ール媛に本機の調子び悪くなった場合は、インス I -ールしたソ 
フトウエアやドライバをアンインストールする。 

• 本機にプ U インス!-ールされているソフトウエアやドライバび正常に働かなくなった場合は、それ 
5を再インス I -ールする。 （1 1弓ページ） 

• (前に CompleteP 〔バックアップを使ってバックアップをしていた場合は、バックアップデータ 
を復元する 。 (Windows Vista Ultimate / Business 搭載モデル） （1] 2ぺージ） 

Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。 


刮頃4 

それでも本機の調子が悪い場合は、リカバリずる。 （1 19ページ) 



リカバ U すると、八ードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。 
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Windows が起動しない場合 

Windows び起動しないときは、次の流れに従って操作します。 


手順1 

む下のどち5かを実?5してみる。 

• システムの復元をする。 （1 13ページ） 

本機の調子び悪くなる前の最新の復元ポイントを使ってシステムの復元をしてください。 

• し^前に CompleteP 〔バックアップを使ってバックアップしていた場合は、バックアップデータを 
復元する 。 （Windows Vista Ultimate / Business 搭載モデル） （1 12ぺージ） 

Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。 
最後に Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更または作成されたファイル 
については、 VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。 （121 ページ） 


それでも Windows び起動しない場合は、さらに次の流れに従ってリカバリする必要びあります。 


手順2 

データをバックアップしていなかった場合は、 VAIO データレスキューツールで必要なファイルを 
パックアップずる。 （121 ページ） 

本機の調テび悪くなる前にファイルのバックアップを使ってバックアップをしていて、その後に変更 
または作成されたファイルで必要なファイルびある場をは、 VAIO データレスキューツールでバック 
アップして< ださい。 


手順3 

rvAio j \- ドウエア診断ツール」で八ードウIアを検普ずる。 

「 VAIO 八ードウエア診断ツール」は、リカバリを行う前に八ードウエアに PU 、 メモ I 」、八ードディスク 
ドライブ)の検査を巧い、交撰び必要かどラかを確認するソフトウェアです。 

詳しくは 「 VAIO 八ードウエア診断ツール」をご覧くださし、。 


手順4 

リカバリずる。 （120 ぺージ) 
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リカパリする 

リカ八リとは 

本機の八ードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを ru カバ U 」 といいます。 

次のよラなことび原因で本機の動作び不安定になったとさに U カバ U を巧います。 

• コンピュータウイルスに感染し、本機び起動できなくなった 
• 誤って C : ドライブを初期化してしまった 

本徽ま J 」 カバ U ディスクを使用しなくてち JV - ドディスクの U カバ U 領域か 5 U カバ U することびできます。 

リカバリ領域とは 

U カバ U 領域とは J 」 カバリを巧うために必要なデータびおさめ5れている八ードディスク内の領域のことです。 
通常のご使巧ではリカバリ領域のデータび失われることはありません。しかし、八ードディスクの領域を操作するよ 
うな特殊な市販のソフトウェアをご使制こなり、リカバリ領域のパーティション情報を変更されますと、八ードデイス 
クのリカバリ領域か! 5 U カバリでをなくなる場合びあります。 


• リカバリで復元できるのは、本機に標準で付属されているソフトウェアのみです(一部のソフトウェアを除く）。ご自分でインス 
I -ールしたソフトウェアや作成したデータを復元することはでさません。また、 Windows だけを復元することちでをません。 

付属ソフトウェアの一部においては、アプ U ケーシヨン単独でアンインス1-ールやインス!-ールび巧えるちのちあります。 

ただし、このよラな操作を行った場合の動作確認は行っておりません。 

• パーティシヨンを操作する一部のプ□グラムをインス!ルすると、八ードディスクのリカバリ領域を使って U カバ U したり J 」 カバ 
U ディスクの作成び行えなくなることびあります。 

そのよラな場合に備えて、本機を使用する準備びでをたらすぐに U カバ U ディスクを作成してください。 （108 ページ） 

リカバリ前に確認してください 

• 本機をリカバリした場を、それ政前に八ードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいます 。リヵバリす 
る前に、大切なデータは必ずバックアップをとってください。 

• 電源外のすべての周辺機器をはずしてか5、作業を行ってください。 U カバ U にが付けドライブび必要な場合は、 
ドライブを接続してください。 

周辺機器は J 」 カバ U び終わったあとに再び接続してくださし、。 

• ご自分で変更された設定は、 U カバ U 後はすべてお買い上げ時の設定に戻ります。 U カバ U 後に、をラー度設定し直 
して < ださい。 

• I 」カバリする隙は、必ず最後まで U カバ U を行ってください。リカバ U び完了していない状態で本機を使用した場合、 
本機の動作び不安定になる場合びあります。 

• パスワードを登録している場合、パスワードを忘れると U カバ U びでさなくなります。パスワードは必ず六モを取 
るなどして、忘れないよラにしてください。 

万ーパスワードを忘れてしまったときは、修理(有償)び必要となります。 VAIO カスタマーリンクにご連絡ください。 
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Windows か！ 5 リカバリするには 

Windows から U カバ U するには、じ(下の手順で操作し 
ます。 

Windows び起動しない場合には 「 Windows び起動しな 
い状態で U カバ U するには」 （1 20ページ)をご覧くださ 
し、 


1 © (スタート)ボタンー[すべてのプ 

□グラム]— [VAIO リカバリセン 
ター]— [VAIO リカバリセンター] 

をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてくださし、。 

のヒント） 

管理者権限を持つユーザーとして□グオンしていない 
場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを要ボさ 
れることびあります。 

rvAio U カバ U センター」画面び表示されます。 



(実際の画面とは異なる場合びあります。） 


2画面左側のにドライブのリカバリ] 
をクリックし、ち側に表示された画 
面の[開始]をクリックずる。 


C ド i-a® リカ" IJ 



為。が：;のリヵ,。 し秘 一1 

CVA10 いードゥお折ッール 

<ソフトウIアの再イ>ストール 

C ドう"!*：*?丕 a い上げ均の1烟に*けす， 

々C K ライ7のリ0"リ 

で W のけ宙リホな凡インスト-ル巧!)! 1畑に g けす J-itoy つトウI刀 J パンか-ル 
幻ぶ0ち亩〇石巧I) 

；»リか i リディスクの巧巧 

巧邮巧の；す。 

»VAK) データ巧まツ ー 1し 

。〇ブ比りム正 C ドうけ上の？ n てのリイル SB 峭 

恐雜を1巧巧を-ムけづ (f«py/ii；i »sio scnyco ivi で朽ィ 1 (n 更ホ旧ゎ 

リボート|師巧由 IS5 巧 T るとトラ了 iwoM; 壬 ea 立0からじん。 


依！::ント） 

• C : ドライブ U (がに、ご自分でパーティションサイズを 
変更して新たにドライブを作成している場合など、 C : 
ドライプ切夕りこ保をされているデータは残ります。 
(125 ページ） 

• [お買い上げ時の状態に U カバ U ] を選択すると、 
Windows びインス! -- ルされている八ードディスク 
のデータをすべて消去し、本機の八ードディスクをお 
買い上げ時の状態に戻しまず。リカパ U 領域を復元 
したい場合や、ノてーティションの構成を元に戻したい 
場合に還おしてください。 


3 「 Windows バックアップと復元」や 
rVAIO 八ードウェア診断ツール」な 
どをすでに実行済みの場合は、[ス 
キッスを選択し、[次へ]をクリック 
する。 

警告画面び表示されまず。 

の‘ヒント） 

[お買い上げ時の状態に U カバリ]を選択した場合は、事 
前に1」カバ U ディスクを作成してお < 必要びあります。 
IJ カバ U ディスクを作成していない場合は、画面の指示 
に従って作成してください。 

すでに作成済みの場合は、[スキッスを選択し、[次へ] 
をク1」ックしてください。 


4内容をよく読んでか！5、[同意しま 
す]のチェックボックスをクリック 
してチェックし、欄始]をクリック 
する。 

確認画面び表示されまず。 


5 [はい]をクリックずる。 

「 Windows のリカバリ中」画面び表示され、リカ 
パ U 作業び自動的に開始されます。 

(ごヒント） 

• U カバ U 作業には、お使いの機種によっては数時間か 
かることびあ0ます。 

• Windows び起動しない状態で U カバリしている場を 
は、しばらくするとディスクびドライプから自動的に 
出てをます。 

画面の指示にがって、ディスクの取り出しや入れ替え 
を行ってください。 
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5 r 完了をクリックしてプ□グラムを 
終了してください」と表示された!5 
[完了]をクリックずる。 

本機び数回巧起動した後、 「 Windows のセット 
アップ」画面び表示されます。 


rwi ndows のセツトアツス画面び表示されるまでに 
しばら<時間びかかります。そのままお待ちください。 
途中で電源を切るなどの操作を巧ラと、本機の故障の原 
因とな D ます。 


7 r 本機をセットアップずる」内 

「 Windows を準備ずる」 (42 ぺージ） 
の手順に従って、 Windows のセッ 
トアップをラ。 

これで I 」カバ I 」び完了しました。 

Office Personal 2007 、 Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007または Office Professional 2007 
プリインス I ルモデルをお使し、の場合は引き続 
き、次の手順を行ってくださし、。 


Windows のセットアップで作成したユーヴーアカウ 
ントで□グオンしていることを確認してください。 

@ Office Personal 2007 CD または Office 
Professional 2007 CD をドライブに入れる。 
( D 表示される「自動再生」の画面で [SETUREXE 
の実 t リをク U ックする。 

「ユーザーアカウント制御」画面び表示された 
場をは、[続行]をク U ックしてください。 

感画面の指示に従って進み、「インス I -ールの種 
類を選択してください」画面び表示された5、 
[ユーザー設定]をク U ックずる。 

[Microsoft Office プ□グラムの実行方法を 
設定してください」画面び表示されまず。 

@ [Microsoft Office 」 の左側にあるアイコンを 
ク U ックし、表示されたメニューか5[マイコ 
ンピュータからすべて実行]をク U ックする。 
感 [今ずぐインス1-ール]をク U ックずる。 

インス!-ールび開始されまず。 

⑥インス I ルび完了した5、閒じる]をク 
U ックする。 

のヒント） 

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007プリイン 
ストールモデルをお使いの場合は 、 Office Personal 
2007のインス I -ール売了禮ドライブからディスクを取 
り出し、インス I -ール開始画面のにのをク U ックしてく 
ださい。 


弓 I さ続き 、 Office PowerPoint 2007 CD をドライブに入 
れ、上記の手順1から目と同じ手順でインス i -ールしてく 
ださい。 

(スタート）ボタンー[コンピュータ]をク 
リックして表示された画面で、[□一カルディ 
スクに :)]- [Program Files ] - [Office 12] - 
[ Hotfix ] をダブルク U ックする。 

感 [ office - kb 938574 - fullfile - x 86- ja - jp (. exe )]^ 
ダブルク U ックする。 

アップデートび開始されます。 

® アップデートび完了した5、[はい]をクリッ 
クし、本機を再起動する。 

リカバリび完了した5、バックアップデータの復元をし 
て < ださい。 

バックアップデータの復元方法について詳しくは、「バッ 
クアップからデータを復元するには」 （11] ページ)をご 
覧ください。 

Windows が起動しないげ態でリカバリ 
するには 

Windows び完全に起動しないときは、 ■ UTF の手順こ 
従って本機を U カバ U します。 


1 本機の電源が入つているげ態で、ド 

ライブにリカバリディスクを入れて 
電源を切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプション」画面び表示されます。 

(ご ヒント） 

リカバ U ディスクを作成していない場合は、政下の手順 
で行って< ださい。 

の本機の電源を入れる。 

® VAI 0 の□ゴマークび 表示され た! 5 F 1 日キーを 
押す。 

「Edit Boot Options 」 画面び表示された場合 
は、 Enter キーを押してください。 

感手順5に進む。 


2キーボードレイアウトを選択し、 
[巧へ]をクリックする。 


3オペレーテイングシステムを選択 
し、[巧へ]をク U ックする。 

回復ツールの選択画面び表示されまず。 


4 [ VAI 0 リカバリセンター]をクリツ 
クする。 

rvAio I 」カバ IJ センター」画面び表示されます。 
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5 「 Windows か! 5 リカバリするには」 

(1 19ぺージ)の手順 2 L ソ降の操作を 
行ラ。 

(ごヒント） 

• バックアップしたいデータびある場合は、 [ VAIO デー 
タレスキューツール]をク U ックし、バックアップし 
てください。 （122 ページ） 

• [ VAIO 八ードウエア診断ツール]をクリックすると、 

U カバリを行う前に八ードウエアに PU 、 メモ I 」、八一 
ドディスクドライブ)の検査を行ラことびできます。 
詳しくは、 r バイオ電子マニュアル」をご覧ください。 
([ソフトウエアの使いかた]-[ソフト紹介/問い合わ 
せ先]-体機に付属されているソフトウエア]- 
[ VAIO 八ードウエア診敞ツール]をク U ックする。） 

U カバ U び完了した5、バックアップデータの復元をし 
て < ださい。 

VAIO データレスキューツールでバックアップしたファ 
イルの復元について詳しくは、 rvAio データレスキュー 
ツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧く 
ださい。（123ページ） 


VAIO データレスキュー 
ツールを使ってバックアッ 
プずる 

VAIO データレスキュ ーツー ルとは 

VAIO データレスキューツールは、 Windows び起動しな 

くなった場合にも、データのバックアップびできるツー 

ルです。 

データのレスキュー方法には下の2種類びあ0ます。 

• かんたんデータレスキュー 
八ードディスク上のレスキュー可能なデータをすべて 
レスキューし、外付け八ードディスクに保をします。 

• カスタムデータレスキュー 
指定したファイルのみをレスキューし、八ードディス 
クや U ムーバブルメディア 、 CD / DVD などのディス 
クに保存します。 

VAIO データレスキューツール 使用時のごま意 

• レスキューデータの保管-管理には十分ミ主意してくだ 
さい。 

• VA に データ レスキューツールは J V - ドディスク上 
のすベてのデータのノ くックアップを保障するものでは 
ありません。データの損失について弊社は一切の責任 
を負いかねますのであ5かじめご了承< ださい。 

• A - ドディスクの暗号化機能を使用している場合は、 
暗号化機能を解除して使用してください。 

• VA にデータレスキューツールを使用する場合は、必 
ず電源に接続して使用してください。 
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レスキューり V ’ックアップ)ずるには 


• 外付け八ードディスクドライプや CD/DVD ドライブでデー 
夕をレスキューする場合は、 VAIO データレスキューツール 
を起動する前にドライブを接続してください。 

• レスキューデータを CD や DVD になをする焉をは、あらかじ 
めフオーマツトされているディスクを使巧してください。 


1 本機の電源が入つているげ態で、ド 

ライブにリカバリディスクを入れて 
電源を切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプション」画面び表示されます。 

(ごヒント） 

し:!下の手順でち行えます。 

® 本機の電源を入れる。 

@ VAIO の□コ‘ マークび 表示されたら F 1 日 キーを 
押す。 

[Edit Boot Options 」 画面び表示された場合 
は、 En お「キーを押してください。 

③手順5に進む。 


2キーボードレイアウトを選択し、 
[次へ]をクリックする。 


3オペレーテイングシステムを選択 
し、[次へ]をクリックする。 

回復ツールの逞択画面び表示されます。 


4 [ VAIO リカパリセンター]をクリツ 
クする。 

rvAio U カバ U センター」画面び表示されます。 


5画面左側の [ VAIO データレス 

キューツール]をクリックし、ち側に 
表示された画面の[開始]をクリック 
する。 



L ツ降、表おされる画面の指示に従って操作してく 
ださい。 

巧-ヒント） 

レスキュー方まで、[カスタムデータレスキュー]を選択した場合、 
データの保を先としてが付け八ードディスクを選択することを 
おすずめします。 



• VAIO データレスキューツールを使用中に64時間び経過する 
と、自動的に書き込みび中断され、本機び再起動します。 
中断された作業を再開するには、再起動後再び上記の手順2か 
ら5の操作を行い、「中断した作業を再開する」チェックボック 
スにチェックを付けて、じ欠へ]をク U ックしてください。 

• 外付け A — ドディスクドライブや CD / DVD ドライブは、デー 
夕のレスキューび完了するまで取りはずさないでください。 

• "メモリースティック"や SD メモリーカード、フラッシュメモ 
U などのメディアにデータを保をする場合、ドライバの読み 
込みび必要になります。ドライバはリカパ ’ U ディスクの 
rVAIO 」 フォルダに保をされています。データの保存先の選 
択画面で[ドライバのインス I -ール]をク U ックし、ドライバ 
の読み込みを巧ってください。 

• データをレスキューした場合、選おされたデータの保を先に 
よって、ファイルび分割されたり U ネームされている場合び 
あるので、 VAIO データレスキューツールを使ってバック 
アップしたデータは、 VAIO データ U ストアツールを使って 
復元してください。 

• VAIO データレスキューツールでは、データの保存先として 
DVD-R DL はお使いになれません。 

• 外付け八ードディスクドライブや CD / DVD ドライブは 
USB または i 丄 INK 接続のをのをお使いください。 
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復元ずるには 

レスキューデータを復元するには VAIO データリストア 
ツールを使います。 

VAIO データリストアツールとレスキューデータの復元 
方法について詳しくは、 VAIO データ I 」ストアツールの 
ヘルプをご覧ください。 


1 © (スタート)ボタンー[すべてのプ 

□グラム]— [ VA にデータリストア 
ツール]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合 
は、[続行]をク I 」ックしてください。 

[ VAIO データリストアツール」画面び表示されます。 



2 内容を確認した!5、[次へ]をクリッ 
クする。 

レスキューデータの検索画面び表示されます。 


3レスキューデータの検索先を選択し、 
[次へ]をクリックする。 

レスキューデータび検索されまず。 


5復元先のフオルダを確認し、[次へ] 
をクリックずる。 

「復元方法の選択」画面び表示されます。 


5復元方法を選択して[次へ]をクリツ 
クずる。 

復元方法には l ^ TF の2種類びあ0ます。 

• おまかせリストア 

六ールデータや文書データな ど、 データの種類 
を選択して、まとめて復元します。 

• ファイルを指定してリストア 
ファイルを個別に指定して復元します。 


7 [開始]をクリックする。 

復元作業び開始されます。 

作業び完了すると、完了画面び表示されます。 


8続けて別の レスキューデータの 復元 
をするには[最初の画面に戻る]を、 
復元を終了ずるには[終了]をクリッ 
クする。 

rSonicStage 」 ソフトウェアで取り込んだ音楽ファイルや、ワン 
セグデータ、デジタル放送のデータなど、善作権な護されている 
データを復元するには、そのデータを取り込んだときに使巧し 
たソフトウェアの専巧バックアップツールをお使いください。 
専用バックアップツールをお使いにならない場合は、善作権保 
護されているデータの動作保障はいたしません。 

巧-ヒント） 

復元したデータは、必要に応じて復元先フォルダから移動してお 
使いください。 


4表示された一覧から復元するデータ 
を選択し、炊へ]をクリックする。 

の•ヒント） 

[内容の確認]をク U ックすると、選択しているデータに 
含まれるフォルダやファイルの一覧を確認することび 
でさます。 
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Windows メールをバックアップずる/ 
復元するには 

ここでは VA のデータレスキューツールの使用例として、 
Windows メールのメールデータのノ（ックアップと復元 
方まを紹介します。 

Windows メールのメールデータをバックアップ 
ずる 


1 VAIO データレスキューツールを起 
動させる。 （122 ぺージ） 


2画面の指示に従って、 r レスキユー 
データの選択」画面まで進む。 

の'ヒント） 

データレスキューち をは、「カスタム データレスキュー」 
を還んでください。 


3 [ Users ] - [VAIO (ユーザー名)]- 
[ AppData ] - [ Local ] - 
[ Microsoft ]- [Windows MaN ] を 
クリツクし 、 [Local Folders ] チエツ 
クボックスをクリックしてチエック 
する。 


4 [巧へ]をクリックする。 

mn . 画面の指示に従って J いックアップしてくだ 
さい。 


Windows メールのバックアップを復元ずる 


1 曾(スタート)ボタンー[ずべてのプ 
□グラム ]- [Windows メール]を 
クリックする。 

Windows メールび起動します。 

メールアカウントの設定をしていない場をは、設 
定してください。 


2 [ファイル]—[インポートト[メツ 
セージ]をクリックする。 

「プログラムの選お」画面び表示されます。 


3 「インポ-卜元の電子メ-ルの形式 
を選択してください」か5、 
[Microsoft Windows メール 7] を 
選択し、[次へ]をクリックずる。 

「メッセージの場所」画面び表示されます。 


4 [参照]をクリックすると「フォルダ 

の参照」画面び表示されるので、電子 
メールのデータび保巧されている 
フォルダを選択して[〇のをクリッ 
クし、[次へ]をクリックずる。 

「フォルダの還択」画面び表示されまず。 

(ご ヒント） 

VAIO データレスキューツールでメールデータを バック 
アップしていた場合は、[参照] を クリックして [Local 
Folders ] を 選択してください。 


5 [すべてのフオルダ]を選んでクリッ 
クし、[巧へ]をクリックする。 

「インボートの完了」画面び表示されます。 


5 [完了]をクリックする。 

「Windows メール」画面の左側に「インポートさ 
れたフオルダ」び作成されるので、フオルダ内の 
ールを元の状態に振0分けてください。 
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ノ くーティションサイズの変更 

パーティションサイズの変更について 

ノ くーティションとは八ードディスクの領域を分割するこ 
とです。分割することで、1台の八ードディスクび複数 
台の八ードディスクと同じように使えるため、ファイル 
や、ソフトウェアの格納場所を分けるといったよラな使 
い分けびでさます。 

本磯はお買い上げ時の設定では、1 つの )くーティション 
( C : ドライブ)のみになっています。別のパーティション 
似ドライブなど）にデータを保をしたい場合は、パー 
テ ィショ ンサイズを変更して新しく別のノ くーティション 
を作成してください。 

パーティションを作成する 

ノ くーティションの作成方法には、政下の2種類びあります。 
• Windows 上の操作で作成する 
• リカバリディスクを使って作成する 

tugs お • 

リカバ U ディスクを使ってパーティションの作成を行ラには、 

本機を U カバ U する必要びありまず。 

リカパ U すると、 A — ドディスク上にあったファイルはすべて 
消えてしまいますのでご注意ください。 


□ Windows 上の操作で作成ずる 


1 © ロタート)ボタンーロント □— 

J レパネ J レ]一[システムとメンテナ 
ンス] 一 r 管理ツール」の [ A — ド 
ディスク/ ーティシヨンの作成と 
フォー マット]をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてください。 
「ディスクの管理」画面び表示されます。 



2 C ： ドライブをちクリックして、[ボ 
U ユームの圧縮]をクリックする。 


rc ： の圧縮:」画面び表示されます。 



3圧縮する領域のサイズを設定して、 
[圧縮]をクリックする。 

「ディスクの管理」画面で、 r ディスク」に r 未割り 
当て」び追加されます。 

(ご ヒント） 

本機をある程度の期間ご使巧の場合は、 A — ドディスク 
上のデータび分散しているため「未割り当て」の空を領 
域びルさくなりまず。その際は、デフラグすることをお 
すすめします。 （©(スタート） ボタンー[すべての プ〇 
グラム] 一 [アクセサ U ] — [システムツール] 一 [デイス 
クデフラグツール]をクリックする。） 
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4 「未割り当て」をもクリックし、廝し 
いシンプ J レボリユーム]をクリック 
する。 



「新しいシンプルボリュームウイザード」画面び 
表示されます。 


国面に従ってサイズやドライブ名の 
設定をい、ウィザードを完了させる。 

ウィヴードを完了させるとフオーマツトび始ま 
D 、新しくバーティシヨンび作成されます。 

U リカバリディスクを使って作成ずる 


1 本機の電源び入つている状態で、ド 
ライブにリカバリディスクを入れて 
電源を切り、ちび電源を入れる。 

「システム回復オプション」画面び表示されます。 


2キーボードレイアウトを選択し、 
[次へ]をクリックする。 


5画面左側の[お買い上げ時の状態に 
リカパ U ] をクリックし、ち側に表示 
された画面の[開始]をクリックずる。 


5 [スキッスを選んでクリックし、炊 
へ]をクリックする。 

表おされた画面の指示に従い、パーティションの 
分割設定画面び表示されるまで進んでください。 

(ご ヒント） 

「お買い上げ時のノ くーティション設定にしますか？」と 
聞かれた場合は、[パーティション設定を蜜更]を選んで 
ください。 


7 ド□ップダウンリストから、[数値入 
力 ( C ドライブと D ドライブに分割 
する)]を選択する。 


8 C : ドライブのサイズを設定して、[次 
へ]を選択ずる。 

L ツ降、表おされた画面の指示に従って操作してく 
ださい。 


3オペレーテイングシステムを選択 
し、炊へ]をクリックする。 

回復ツールの逞択画面び表示されます。 


4 [ VAIO リカパリセンター]をクリツ 
クする。 

rvAio U カバ U センター」画面び表示されまず。 
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八ードディスクのデータを 

完全に消去する 

本磯では VAIO データ消去ツールを使って八ードディス 
クのデータを完全に消去することびでをます。 

お • 

• VA にデータ消去ツールは从ードディスク上のすべてのデー 
夕を消去します。本機を廃棄あるいは第兰者に譲渡する焉を 
のみお使いください。 

• VAIO データ消去ツールを使うには、 U カバ U ディスクの作 
成び必要です。 

U カバ IJ ディスクを作成していない場合は J 」 カバリディス 
クを作成して < ださい。 （ 1日8ページ） 

• VAIO データ消去ツールを使用中に71時間び経過すると自動 
的にコンピュータび再起動します。データの消ま中に71時 
間び経過した焉合は、自動的に作業び中断され本機び再起動 
します。本機び再起斬したあとに、再びツールを起動すれば 
中断されたところから作業び再開で去ます。 

• VA にデータ消去ツールを使用する場合は、必ず電源に接続 
して使巧して < ださい。 


1 必要なファイルをバックアップする。 

の‘ ヒント） 

• Windows び起動する場合は、ファイルのバックアッ 
プを使ってバックアップしてください。（110ページ） 

• Windows び起動しない場合は、 U カバリディスクか 
ら VAIO データレスキューツールを起動してバック 
アップを巧い （ 122ページ)、バックアップ完了後に 
[終了]をク U ックして本機び再起動したら、手順3へ 
進んでください。 


2本機の電源び入つている状態で、ド 
ライブにリカバリディスクを入れて 
電源を切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプシヨン」画面び表示されます。 


3キーボードレイアウトを選択し、 
[次へ]をクリックする。 


4オペレーティングシステムを選択 
し、炊へ]をクリックする。 

回復ツールの選択画面び表示されます。 


5 [ VA にリカバリセンター]をクリツ 
クする。 


5画面左側の [ VAIO データ消去ツー 
ル] をクリックし、ち側に表示された 
画面の[開始]をク U ックずる。 

VA ロデータ消まツールの説明画面び表示さ n ます。 


7 内容をよく読んでか！5、炊へ]をク 
リックずる。 


8制限事項や準備の説明内容をよく読 
んだ5、[巧へ]をクリツクする。 


9内蔵八ードディスクー覧か！5データ 
消去する八ードディスクにチェック 
をつけ、[次へ]をクリツクする。 


10データの 消まち式を選択し、[次べ 
をクリックする。 


11データ消去するハードディスクを確 
認し[はい、一覧に表示されている内 
蔵 A — ドディスクのデータを消去し 
ます。]のチェックボックスをクリッ 
クしてチェックし、[巧へ]をクリツ 
クする。 


12再度、[はい、—覧に表示されている 
内蔵八ードディスクのデータを消去 
します。]のチェックボックスをク 
リックしてチェックし、[消去開始] 
をク U ックする。 

八ードディスクのデータの消去び開始されます。 


13消去終了の確認画面び表示された!3、 
[0 のをクリックする。 

本機の電源び切れます。 
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つたとさは/サービス-サポート 


困ったときは涼耕 W 


本機操作中に困ったときや、トラブルび発生したときは、あわてずに次のいず 
れかの方法で解ミ夫方法をご確認<ださい。また、メッセージなどが表示され 
ている場合は、お問い合わせ時のために、書き留めておいてください。 


1取扱説明書(本書) で調べる ^電子 マニュアルで調べる 


「よくあるトラプルと解決方法」 （130 
ページ)をご覧ください。 

パソコンび動作しないとさは、まず取扱説明書(本書)を 
ご覧ください。 

パソコンび動作するとさは、 r バイオ電モマニュアル」か 
日も調べ5れます。 


r ノ V ’イオ電子マニュアル」の [ Q & A 集] 

をご覧ください。 

(見るには） 

スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]-[バイオ 
電子マニュアル]をク U ックしてください。 



ノ v— ドウてアの簡易診断について 

八ードウエア診断ツールでも、 A — ドウエアをチエッ 
クできます。起動するには、@(スタート）ボタンー[す 
ベてのプ□グラム ]- [VAIO U カバリセンター]— 
[ VAIO リカバリセンター]- [ VAIO 八ードウエア診断 
ツール]をクリックしてください。 

Windows の使いかたや疑問について 

「 Windows ヘルプとヴポートを見る」 （148 ページ)を 
ご覧ください。 
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3 インターネットで調べる 

rvAio カスタマーリンクホームぺ一 
ジ」で確認できます。 



1〜3のち法でも問題が解ミ夫しない場 
合は、下記にお問い合わだください。 


http://VC I .va I o.so ny . co . jp / 

インターネットに接続でをるときは、 「 VAI 0 カスタマー 
U ンク」で、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ最 
新の情報やサービスを調べ5れます。 

詳しくは、 「 VAI 0 カスタマ ー U ンクのホームページを活 
用する」 （1 49ページ)をご覧ください。 



VAI 0 カスタ7—リンク 

( 0466 ) 30-3000 

平日：10時〜21時、 

±、日、巧日：10時〜17時 

詳しくは、「電話で問い合わせる」 （1 61ページ)をご賣く 
ださい。 


ソフトウてアの使いかたや疑問について 

本機に付属のソフトウェアの場合、 r 付属ソフトウェアの 
お問いをわせ先」（172ページ)をご覧のラえ、各ソフト 
ウェアのお問い合わせ先に問い合わせてくださし、。 

本機に付属していないソフトウェアの場を、それぞれの 
ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 


お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等 
は、より良い商品の開発およびサービス-サポートの向上の参 
考とさせていただく場合びあります。また、ご質問やご意見に 
適切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく 
場合びあります。 

お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取り掘いについては、 
VAI 0 ホームぺージの rVAIO カスタマー登録」 （ h 打 p :// www . 
vaio . sony . co . jp /) をご覧く ださい。 
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接トラブルと解決方法 


Q&A — 覧 

この説明書に掲載されている Q & A は L 处下にな0ます。 

□電源/起動 （133 ぺージ） 

• 電源び入らない(本機の電源ランプび点灯しないとを） 

• 電源を入れると、本機の電源ランプは点好するび、画面に何も表示されなし、 

• 電源び切れない 

• 電源を入れると方ッセージび表示され、 Windows び起動でをない 
• ドライバをインス! -- ル、バージョンアップした日 Windows び起動しなくなった 

• Windows び起動しない 

• ス U —プモードに移行でさない 

□パスワード（136ぺージ） 

• B の S セットアップ画面で設定した起動時のバスワードを忘れてしまった 

• Windows のユーヴーアカウントのバスワードをちれてしまった 

□画面/ディスプレイ （136 ぺージ） 

• 画面に何を表示されない 
• 画面の色びされいに表示されなし、 

• 画面び固まって動かない 
• 画面び暗い 
• 画像び乱れる 

• 画面に輝点-滅点(黒点)びある 

□ 文字入力/キーボード （1 38ページ） 

• 文字の入力方法びわか5ない 
• キーボードを押したとお0に又字び入力でをない 

□マウス （139 ぺージ） 

• マウスを動かしてちポインタび動かない 

□ハードディスク （ 13 9ぺージ） 

• 誤って八ードディスクを初期化してしまった 
• 八ードディスクの内容を誤って消してしまった 

• ノ V —ドディスクの空を容量を知りたい 
• 八ードディスクか5異音びする 

• リカバリ領域の容量を知りたい 
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□ CD / DVD ドライブ （141 ぺージ） 

• CD / DVD メディアの読み込み-再生びできない、ドライブびメディアを認識しない 

□テレビ再生/録画(アナ □ グテレビチューナー搭載モデル） （1 42ぺージ） 

• テレビの映像び映らない、チャンネルの映像び映5ない 
• 画面の色びされいに表示されない 

• エラーメッセージび表示され、終了、ス U —プなどの操作びでさない 
• 予約したのに録画されていない 
• 搞状のノイズびをい 

□ デジタル放送(デジタルテレビチューナー搭載モデル）（143ページ） 

• デジタル巧をを視聴したい 

□ 外部機器からの録画。44ぺージ） 

• アナ□グ機器 ( VHS など)か5の映像を録画する方法びわからない(アナ□グテレビチューナー搭載モデル) 

• DV (デジタルビデオ)機器の映像を録画する方法びわか5ない 

• 外部機器から映像の録画を実行してを何ち録画されない(アナ□グテレビチューナー搭載モデル） 

• HDV 機器か5キャプチャされたファイルびシーンの途中で分割されてしまラ 

• H DV 機器へ出力した映像び途切れたり、乱れたりする 

□ Fel に a ポート ( Fel に a 対応リーダー/ライター） （145 ページ） 

• Fel に a 機能び使えない 

□ エラーメッセージ (145 ぺージ） 

電源投入時のエラーメッセージ 

• 電源を入れると方ッセージび表示され、 Windows び起動でをない 
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その他の Q&A 

ここに紹介した1；(外にちをくの Q & A び記載されている「バイオ電子マニュアル」ちあわせてご覧ください。 


® (スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]-[バイオ電子マニュアル]をク 
リックずる。 


「バイオ電子マニュアル」画面び表示されます。 



^ [ Q & A 集]をクリックする。 


表示されたメニューか5見たい項目をク U ックして、各項目の情報をご覧 
くださし、。 
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電源/起動 


Q 電源がらなし w 本機の電源ランプび 点灯 しないとを) 
次の点を確認したラえで、それぞれの操作をしてください。 


田本機の電源コードびしっかり電源コンセントに差し込まれているか確認してください。 
接続について詳しくは、 r 電源コードを接続ずる」 （38 ページ)をご覧ください。 


田すべてのケーブルびしっかり接続されているか確認してください。 
接続について詳しくは、 r 接続する」 （23 ページ)をご覧ください。 


□ スイッチ付さテープルタップなどに本機の電源コードをつないでいるときは、スイッチび入ってい 
るかどラか、また、テーブルタップのコードび壁の電源コンセントにしっかり差し込まれているか確 
認してください。 


□ 電源コードや LAN ケーブルなど本機に接続されているケーブルをすべてはずし、5分拟上たってから 
再び接続し、電源を入れて < ださい。 


田上記の操作を行っても本機び起動しない場合は、 VAIO カスタマーリンクにご相談ください。 


田電源コードのプラグび本機にしっかりと奥まで差し込まれているか確認してください。 


Q 電源を入れると、本機の電源ランプは点灯するび、画面に何ち表示されない 


□ デイスフレイの電源び入っているか確認してください。 


田しばらく様子を見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。 

® 本磯の電源ボタンを4秒た(上押したままにし、電源ランプび消打するのを確認してから、再 
度電源を入れ直ず。 

⑥上記の操作を行っても何も表おされない場合は、本磯の電源ボタンを4秒な上押したままに 
し、電源ランプび消灯するのを確認したあと、電源コードや LAN ケーブルなど本機に接続さ 
れているケーブルをすべてはずし、5分し^上たってから再び接続し、再度電源を入れ直す。 


Q 電源び切れない 

電源び切れないとをの状況によって対処方法び異なります。次の点を確認したラえで、それぞれの操作をしてください。 


□ キーボードび正しく接続されているか確認してください。 

接続について詳しくは、 r キーボードとマウスを接続ずる」06ぺージ)をご覧ください。 


□ 使用中のソフトウエアをすべて終了してか5、再び電源を切る操作をしてください。 


田 PC 力ードをお使いの場合は、 PC 力ードを取り出してから、再び電源を切る操作をしてください。 


□ プ U ンタや USB 機器などの周辺機器を接続している場合やネットワークを使用している場をには、 
それらを使用しない状態にしてか5電源を切る操作を行ってください。 

Windows は、周辺機器やネットワークと通信を巧っている間は、電源び切れないしくみになってい 
ます。 


田新しくインストールしたソフトウェアやデータ、その操作などを確認してください。 
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田 @ (スタート）ボタン ー H ボタンー[シャットダウン]をク1」ックしても電源び切れない場合は、 
Alt キーを巧しなび 5 F 4 キーを数回押して 「 Windows のシトットダウン」画面を表おさせ、リストが 
ら[シャツトダウン]を選択して [0 K ] をク U ックしてください。 


□ 画面び固まったり、動かなくなった場含は、 Ctrl キーと Alt キーを押しなび bDelete キーを巧し、画面 
ち下の E か(シャットダウン)ボタンをク U ックしてください。 

詳しくは、 r 画面び固まって動かない」り37ぺージ)をご覧ください。 

田「設定を保存しています」または 「 Windows をシャットダウンしていまず」と表示されたまま動かな 
し、場をは、次の手順で操作をして < ださい。 

① Enter キーを押す。 

確認のためしば5 くお待ちください。 

⑤それでも電源び切れない場合は、 Ctrl キーと Alt キーを巧しなび bDelete キーを押ず。 

確認のためしば5 くお待ちくださし、。 

③それでも電源び切れない場合は、本磯の電源ボタンを4砂じ(上巧したままにして、電源ラン 
プび消灯するか確認する。 


Q 電源を入れるとメツセージび表示され、 Windows び起動できない 


田 「 Non-System disk or chsk error . Replace and strike any key when ready 」 や 「Invalid system 
disk . Replace the disk , and then press any key 」、 「目00 TMGR is missing . Press Ctrl + Alt+Del 
to restart 」 といラメッセージび表おされる場合、フ□ッピーディスクびフ□ッピーディスクドライ 
ブに入っていないか確認してください。 

フ□ッピーディスクび入っているときは、イジェクトボタンを巧してディスクを取り出し、キーボー 
ドのいずれかのキーを押して < ださし、。 


田 [Operating System not found 」 と表示される場合、フ□ッピーディスクびフ□ッピーディスクド 
ライブに入っていないか確認してください。 

起動ディスク政外のフ□ッピーディスクび入っている場合は、イジェクトボタンを押してディスク 
を取り出してから Ctrl キーと Alt キーを押しなびら Delete キーを押して本磯を再起動してくださし、。 
再起動してもこのメッセージび表示され、 Windows び起動しない場合は、指定された方法政がのや 
りかたでパーティションサイズを変更している可能性びあります。八ードディスク内の U カバ U 機 
能や自作の U カバリディスクを使って、パーティションサイズを変更し、本機をリカバ U してくださ 
い （125 ぺージ)。 

田起動時に下記のメッセージび表示された場合は、キーボードのいずれかのキーを押して本機の電源 
を落としたあと、電源コードを抜いて、アクセスユニットび正しく接続されていることを確認してく 
ださい。 

Could not find the Access Unit . 

Remove AC power and make sure that the Access Unit cable is connected . 

Press any key to shutdown . 

巧-ヒント） 

BIOS セットアップの八づソ311〔目€1；=<ニューで、起動時にアクセスユニットのチェックを行わな 
_ いよラ、設定を変更することち巧能です。 __ 

田パワーオン-パスワードを3回間違えて入力すると 、 [Enter Onetime Password 」 またはに ystem 
Disabled 」 と表示され Windows び起動しません。 

本機の電源ボタンを4秒切上巧したままにして、電源ランプび消打するか確認してください。 

その後、再度本機の電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。 

パスワードを入力ずる際は、面 Num Lock (ナム•□ック）ランプや固 Caps Lock (キトプス•□ック） 
ランプび点なしていないか確認してください。点灯している場合は 、 Num Lk キーを押ずか、または 
Shift キーを押しなびら Caps Lock キーを巧してランプを消打させてから入力してください。 
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Q ドライバをインス! -- ル、パージョンアップしたら Windows び起動しなくなった 


□ 次の手順に従って Safe (セーフ）モードで起動し、ドライバを再インス!-ールしてください。 

© 本磯の電源ボタンを押し、画面に rVAIO 」 の□づび表示されたら、キーボードの F 8 キーを押 
す。 

⑤ 「 Windows 拡張オプション;><ニュー」び表示されたら 、 f / Pg Up キーまたは i / Pg Dn 
キーを巧して[セーフモード]を選択し、 Enter キーを押す。 

③ Windows び起動したら、© (スタート）ボタン-ロント□-ルパネル]-[システムとメン 
テナンス]一[デノ くイスマネージャ]をク U ックする。 

@「デバイスマネージト」画面で、インス!ルやアップデートをしたデバイスを選択し、ちク 
U ックすると表示される U ストの[プ□パティ]をク U ックしてプ□パティ画面を表示し、 
[ドライバ]タブをクリックする。 

⑤ [ドライバを元に戻ず]をク U ックし、正常に起動していたときのドライバをインス!ル 
する。 

⑥ 本機を通常の起動方法で再起動する。 


Q Windows が起動しない 


□ RAID ボ U ユームと RAID を構成していないドライブ(ボ U ユーム）びシステム内に混在するとさは、 
起動しない場をびあります。 

このときは、政下の手順に従って Boot Volume の設定を変更してください。 

® 本磯の電源ボタンを巧し、画面に rVAIO 」 の□づび表示されたら、キーボードの F 2 キーを押 
す。 

BIOS セツトアップメニューび起動し、 Main (メイン);<ニュー画面び表示されます。 


本機の状態によっては、 F 2 キーを押したあと、ただちに BIOS セットアップ;<ニューび起 
動しないことびあります。 

⑤八ードディスクを追加した場合や BIOS の設定を U セットした場合に、起動の優先順位び変 
要されることびあります 。 Boot メニュー内の [Hard Drive Order ] で、下記のように八ード 
ディスクまたは RAID Volume び優先順で上から表示されます。 

- RAID Volume : RAID Volume の名前(初期設定では [ Volume 日]です） 

- RAID ではない八ードディスク：八ードディスクの型番 

[Hard Drive Order ] の項目で OS の入っている八ードディスクまたは RAIDVolume び]番 
上にない場合、上になるよラに設定を変更して < ださい。 


Q ス U —プモードに移行でさない 


田 Windows Media 〔 enter の起動中は、タイマーでのス U — プモードへの移行はで定ません。（アナ □ 
グテレビチューナー搭載モデル） 

録画中皆予約録画開始数分前、 DVD 作成中、時刻修正機能び働いているとさは、手動でちス U —プ 
モードには移行でさません。 


田 StationTV Digital for VAIO の起動中は、タイマーでのス U — プモードへの移行はできません。（デジ 
タルテレビチユーナー搭載モデル） 

録画中や予約録画開始数分前、デイスク作成中は、手動でちス U —プモードには移行でさません。 
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パスワード 


Q BIOS セツトアップ画面で設定した起動時のパスワードを忘れてしまった 


田バスワードを忘れてしまったときは、修理(有償)びお藍となります。 
VA のカスタマー U ンクにご連絡ください。 


Q Windows のユーヴーアカウントのパスワードを忘れてしまった 


□ パスワードの大文字とル文字は区別されます。確認してから入力し直してください。 


□ パスワードを忘れてしまったユーザー攻外に、「コンピュータの管理ち」アカウントなど、管理者権限 
をもつユーヴー ( Administrators に属するユーヴー)び作成されている場を、別の「コンピュータの管 
理者」アカウントからパスワードの変更を行ってください。 


画面/ディスプレイ 


Q 画面に何ち表おされない 


□ 次の点をお確かめください。 

• 本磯とディスプレイの電源コードびしっかり電源コンセントに差し込まれているか確認して 
ください。 

接続について詳しくは、 r 電源コードを接続する」 （38 ページ)をご覧ください。 

• 本磯とディスプレイを正しく接続してください。 

接続について詳しくは、 r ディスプレイを接続する」 （23 ページ)をご覧 < ださい。 

• 本機とディスプレイの電源スイッチび入っているか確認してください。 

• ディスプレイに AC アダプタび付属しているモデルをお使いの場をは、ディスプレイに付属の 
AC アダプタを接続しているか確認してください。付属の AC アダプタし U がで接続していると、 
正常に画面が表おされないことびあります。 

• 電源び入った状態でディスプレイケープルのプラグを损き差しした場をは、いったん本磯の 
電源を切ってか5、再起動してください。 


Q 画面の色びされいに表示されない 


□ 画面の色数の設定び[最高 (32 ビット)]になっているか確認して<ださい。 

詳しくは「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]-陋面/ディスプ 
レイ]-[画面の解像度/色数を変更する]をク U ックする。） 

□ いったん電源を切り、再び本磯を起動してください。 

@ (スタート）ボタン ー H ボタンー[シトツトダウン]をク U ックして電源を切り、本機の電源ボ 
タンを押して起動し直してください。 
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Q 画面が固まって動かない 


□ 次の手順で本機を再起動させてください。 

© Ctrl キーと Alt キーを巧しなび bDelete キーを押し、[タスクマネージャの起動]をク U ック 
する。 

「 Windows タスクマネージ巾」画面び表示されます。 

「 Windows タスクマネージ巾」画圃こ、「応答なし」と表示されているソフトウエアびあれば、 
そのソフトウエアを選択し、[タスクの終了]をク U ックしてソフトウエアを終了させてく 
ださい。 

⑥ Ctrl キーと Alt キーを巧しなび bDelete キーを押し、画面ち下の Ijyi (シャットダウン)ボタ 
ンをク I 」ックする。 

本磯の電源び切れたあと、約3日秒後に本磯の電源ボタンを押して、再び電源を入れて < ださ 
い。 

上記の操作を行っても本機を再起動でさない場合は、本機の電源ボタンを4秒し^上巧して電源を切っ 
てください。電源び切れると電源ランプび消灯します。電源ランプびオレンジ色に点灯した場をは、 
いったん手を離し、再び電源ボタンを4秒(上押して電源を切って < ださい。 


上記の操作を巧うと、作成中のファイルや編集中のファイルび使えなくなることびあり 
ます。 


Q 画面が暗い 


□ ディスプレイの明るさを調節してください。 

ディスプレイの種類によって、明るさ調節の方法び異な0ます。 
詳しくは、ディスプレイの取扱説明書をご覧ください。 


Q 画像び乱れる 


田ラジオなど、近くに磁気を発生するものや磁気を帯びているものびある場合は、ディスプレイから離 
して < ださい。 


Q 画面に輝点•減点(黒点)がある 


□ 液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作5れていますび、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常 
時点灯する画素びある場合びあります(液晶ディスプレイ画面の表示しラる全画素数のラち、点打し 
ない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、ずじ状の色む 
らや明るさのむ5び見える場をびあります。これ b は、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障 
ではありません。交換-返品はお夏けいたしかねまずので、あらかじめご下承ください。 
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文字入力/キーボード 

Q 文字の入力方法びわからない 


田「バイオ電子マニュアル」画面左上の[目な]をク U ックし、最も下に表示される[できる Windows 
for VAIO ] 内の「文字を入力しよう」をご覧ください。 


Q キーボードを押したとお0に文字が入力でをない 


田キーボードび正しく接続されているか確認してください (26 ページ)。 


田数字キーで数字び入力でさない場合は、キーボードの 「Num Lock 」 ランプび消打していないかを確 
認してください。 

消灯しているとさは、数宇キーは矢印キーやコレクションキーと同じ働きをします 。 Num Lk キー 
を押して、ランプを点打させてから数字を入力してくださし、。 


□ 入カモードを確認してください。 

日本語入カモードと英字入カモードびありまず。 

言語バーのアイコンび曰本語入カモードのとさは r あ」に、 



英字入カモードのとさは 「 A 」 になっています。 



日本語入カモードと英字入カモードは、半角/全角 I 漢字キーで切り換え5れます。 

田 「Caps LockJ ランプび点灯していないか確認してください。 

「Caps LockJ ランプび点灯していると、 Shift キーを巧していないときでも大文字び入力されます。 
Shift キーを巧しなびら Caps Lock キーを押して、に aps LockJ ランプび消えているのを確認してく 
ださい。 
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マウス 


Q マウスを動かしてちポインタげ動かない 


田キーボードとマウスび正しく接続されているか確認してください (26 ページ)。 


□ 次の手順で本磯の電源を入れ直してください。 

® タタキーを押してスタートメニューを表おさせ、ーキーを巧して •！ ボタンー[シトットダ 
ウン]を選んで Entei ^ キーを巧す。 

⑤電源び切れたあと、約30砂後に本機の電源ボタンを巧す。 

それでち電源び切れないまたは再起動しない場をは、なの手順で操作してください。 

® Ctrl キーと Alt キーを押しなび bDelete キーを巧し、1キーやーキーを巧して (シャツ 
トダウン)ボタンを選び 、 Enter キーを押す。 


田 〔 D - ROM などのディスクを再生しているときなどに、ポインタび動かなくなってしまった場をは、 
本磯を再起動して<ださい。 

Ctrl キーと Alt キーを押しなび bDelete キーを押し、 CD - ROM などのディスクを再をしているソフト 
ウェアを強制的に終わらせ、本機を再起動させてください。 


田「画面び固まって動かない」 （137 ページ)をご覧ください。 


八ードディスク 


Q 誤って八ードディスクを初期化してしまった 


田八ードディスクにあったファイルは、復元で定ません。 

八ードディスク内の U カバ U 機能や、ご自分で作成した U カバ I 」ディスクを使って、本機を IJ カバ U 
する必要びありますり] 8ページ)。 


Q 八ードディスクの内容を誤って消してしまった 


田肖 y 除したファイルび、にみ箱」の中に残っていないか確かめてください。 
「ごみ箱」の中にない場合は、ファイルを復元でさません。 


田 Windows び正常に動作しなくなった場台は、本機を U カバ U する必要びあります（118ぺージ)。 


Q 八ードディスクの空さ容量を知0たい 


田@ (スタート）ボタンー[コンピュータ]をク U ックしてください。 
「コンピュータ」画面び表示され、空を容量び確認できます。 
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Q 八ードディスクから異音がする 


田 0 S の処理などにより、何も操作していない場をでも八ードディスクの読み書さび行われ、動作音び 
することびあ0まず。 

これは正常な処理であり、故障ではありません。 

ただし、八ードディスクの空さ領域びかないとさや、ノ V — ドディスク上のデータの断片化び激しいと 
きは、八ードディスクに負担びかかり、八ードディスクの動作音びしば5く続くことびあります。こ 
のよラなとさはディスクデフラグやディスクク U —ンアップを行ってください。 

ディスクデフラグは次の手順で行ってください。 

①@ (スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[システムツール]-[ディ 
スクデフラグツール]をクリックする。 

「ユーザーアカウント制御」画面び表おされた場合は、[続行]をク U ックしてください。 
「ディスクデフラグツール」画面び表示されます。 

⑤[今すぐ最適化]をクリックする。 

最適化(デフラグ)び開始されます。 


田八ードディスクからまれに r カチャン」という音びする場合びあります。 

これは八ードディスク内にあるへッドび動作するとさに発する音であ0、異常ではありません。 


Q U カバ U 領域の容量を知りたい 


田次の手順で確認してください。 

① © (スタート）ボタンをク U ックし、[コンピュータ]をちクリックして[管理]をク U ックす 
る。 

「コンピュータの管理」画面び表示されます。 

⑤間憶棚の[ディスクの管型をク U ックする。 

ディスク0に1」カバ U 領域と c ドライブのサイズび表示されます。 

(ご ヒント） 

表おされる数値は、 1 GB を10億バイトで計算した場合のものです。 Windows のシステムで 
は 1 GB を1,073,741,824バイトで計算しており、 Windows 起動時に認識できる容壓ま、若干 
ルさい数値になります。 
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CD / DVD ドライブ 


Q CD / DVD メディアの読み込み-再生びでさない、ドライブびメディアを認識しない 


□ ご使用のディスクびバイオで使用可能なディスクか確認してください。 

使用できるディスクについて詳しくは、「使用できるディスクとごミ主意」 （201 ページ）をご覧くださ 
い。 


□ ディスクの挿入方法び正しいか確認してください。 

ディスクの裏表を、逆にセットしていないか、またはレーベル面び見える向さでドライブにセットし 
たか確認してください。 

ディスクの挿入方法について詳しくは r バイオ電モマニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の 
使いかた]-に D / DVD / Blu - ray ]- 〔ディスクを入れる/取り出す]をクリックする。） 


田ディスクに巧れや傷びないか確認してください。 


田バイオでの動作を保証しているドライブかどラか確認してください。 
バイオでの動作を保証しているドライブは、じ(下になります。 

• お買い上げ時に搭載されているドライブ 
• 別売りの VAIO 専用ドライブ 
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テレビ再生/録画 (アナ□グテレビチューナー搭載モデル) 


Q テレビの映像び映らない、チヤンネルの映像び映らない 


□ アンテナ接続ケーブルび本機の VHF / UHF (アンテナ）コネクタと正しく接続されているか確認し 
て < ださい (32 ページ)。 



□ ご使用のアンテナの受信状況び良好か確認してください。 

一般のテレビに接続して資信でさるか、分配器を使用している場合は、分岐前のケーブルを接続して 
壁信でさるかどラかを確認してください。 

アンテナを分配すると電波び弱くな0、映像び正常に表おされないことびあります。この場をは、別 
売りのアンテナブースターをご使用ください。 


田 Windows Media 〔 enter 对まじめて使うときに行う設定で、チヤンネルー覧び正しく取得できな 
かつた可能性びあります。 

次の手順に従って設定を変更してください。 


一部のチャンネルが映5ない場ち 

①@(スタ—卜）ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [Windows Media 〔 enter ] をク U ックす 
る。 

[Windows Media Center 」 ソフトウエアび起動します。 

⑤[タスク]-[設赶一[テレビ]-[番組ガイ円一[チャンネルの編集]をク U ックする。 

③[番号の編集]を選択し、ご使用の地域と異なるチャンネル番号部分に受信できるチャンネ 
ルを入力する。 

@ [保存]をクリックする。 

これでチヤンネルま号の変更は完了です。 


ずべてのチヤンネルび映5ない場合 

①@(スタ—卜）ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [Windows Media 〔 enter ] をク U ックす 
る。 

[Windows Media Center 」 ソフトウエアび起動します。 

⑤[タスク]-[設赶-[全概 - [Windows Media 〔 enter セットアッスをク U ックする。 
③[テレビ信号の設定]を選択する。 

もラ1度、テレビ信号の設定をや0直してください。 
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Q 画面の色げされいに表おされない 


田 Windows Media 〔 enter でテレビを見たり DVD を再生するときは、ディスプレイの色数を最高 (32 
ビット）に設定してくださし、その他の設定では画像が正しく表おされない場合びあります。 
詳しくは、 r バイオ電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]一[画面/ディスプ 
レイ]-[画面の解像度/色数を変更する]をク U ックする。） 


Q エラー><ッセージが表示され、終了、ス U —プなどの操作ができない 


□ 録画中や予約録画開お数分前または DVD 作成中は、終了、ス U —プはできません。また、手動録画中 
や DVD 作成中は□グオフちでをません。 

録画終了後に再び操作してください。 


Q 予約したのに録画されていない 


田アンテナ接続ケーブルび本磯の VHF / UHF (アンテナ）コネクタと正しく接続されているか確認し 
てください。 


□ 本機の電源を切ったが態では予約録画は実行されません。 
スリープモードにして待機させてください。 


Q 搞状のノイズが多い 


□ アンテナ接続ケーブルは、他の電源コードや接続ケーブルからでさるだけ離してください。 


田分配していないか確認してください。 

分配している場合は、別売りのアンテナブースターをお使いください。 


デジタル放送(デジタルテレビチューナー搭載モデル) 


Q デジタル放送を視聴したい 


□ 付属の「デジタル放送取扱説明書」をご覧 < ださい。 
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が部機器からの録画 


Q アナ□グ機器 ( VHS など)からの映像を録画ずる方法びわからない(アナ□グテレビチユーナ ー 

搭載モデル） 


田 rVAIO Content Importer 」 ソフトウエアで録画できます。 

rVAIO Content Imported ソフトウエアでの録画方法について詳しく は 、 「VAIO Content 
Imoorter 」 ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 


Q DV (デジタルビデオ)機器の映像を録画ずる方法びわからない 


田 rVAIO Content Importer 」 ソフトウエアで録画できます。 


□ 「曰 ick to DVD 」 ソフトウェアを使って、 DV 機器の映像か6直接 DVD を作成することもできます。 

「Click to DVD 」 ソフトウェアでの DVD の作成方法について詳しくは、 r バイオ電子マニュアル」をご 
覽ください。（[ソフトウエアの使いかた]-に lick to DVD ]- [ビデオモードで DVD おまかせ作成] 
をクリックする。） 


Q 外部機器から映像の録画を実行しても何も録画されない(アナ□グテレビチューナー搭載モデル) 


田本機に接続した機器び動作していない場をびあります。 

ビデオカメラレコーダーやビデオデッキか5録画するときは、機器の電源び入っているか、機器と本 
機び正しく接続されているか確認してください。 


□ ゲーム機器などの映像は、表おや録画ができない場をびあります。 

本機と接続したビデオ機器から映像を入力している場合、一時停止したとさの画像、映像び入力され 
ていないとさの画面(青い画面など）、本機に接続したビデオ機器び表おする;>< ニュー画面などは表 
示や録画びでをないことびあります。 


Q HDV 機器からキヤプチヤされたファイルびシーンの途中で分割されてしまラ 


田シーンの途中に録画の開始点、終了点がないことを確認してください。 


□ HDV 機器のヘッドびミちれていまず。 

ク U —ニングテープを使って HDV 機器のへッドのク U —ニングを行ってください。 


□ コンピュータの設定を確認してください。 

お使いのソフトウエアのヘルプをご覧くださし、。 


Q HDV 機器へ出力した映像び途切れたり、乱れたりする 


□ HDV 機器のヘッドび巧れています。 

ク U —ニングテープを使って HDV 機器のへッドのク U —ニングを行ってください。 


□ コンピュータの設定を確認してください。 

お使いのソフトウエアのヘルプをご覧くださし、。 
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Fel に a ポート ( Fel に a 巧応リーター/ライター ) 


Q Fel に a 機能び使えない 

田 Fel に a 力ード/携帯電話の位置を確認してください。 

キーボードの ( Fel に a プラットフオームマーク）に合わせて置いてください。 

お* 

携帯電話の形状によっては、 Fel に a 通信できないことびありまず。 


田 FehCa ポート （ FeHCa 対応 U - ダー/ライター)などに不具合びある可能性びありまず。 

「 Fel に a ポート自己診断」ツールを使用して不具をびあるかどうか確認します。 

® 通知領域にある3(オン)をちク U ックして表おされたメニューの[ポー U ングの状態]か 
ら[オフ]を選択する。 

⑤@ (スタ-卜）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ Fel に a ポート] -[ Fel に a ポート自己診 
断]をク U ックする。 

③画面に表おされた内容を確認し、[なへ]をク U ックする。 

診断げ開始され、結果び表示されます。 

Fel に a ポートに不具合びあった場をは、 VAIO カスタマー U ンクにお問い合わせくださし、。 
また、お手持ちの FeHCa 力ードに不具合びあった場合は、 FehCa 力ード発行者にお問い合わ 
せ < ださい。 


田通知領域のアイコンび^(オン）になっているか確認してください。 

オン）になっていない場合は、 K (オフ）をちク U ックして表示された六ニューの[ポー I 」ング 
のが態]から[オン]を選択く ださし、。 

または、〇(オフ）をク U ックしてちオンにすることびでさます。 


エラーメッセージ 

電源投入時のエラーメツセージ 


Q 電源を入れるとメツセージび表おされ、 Windows び起動できない 


□ 134ページをご覧ください。 
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ノ くイオ内の情報を調べる 


本機には、本機の使いかたを手軽に検索でをる r バイオ電子マニュアル」び付属しています。 r バイオ電子マニュアル」を 
使って、解決ち法を検索したり、自分のやりたいことの操作方法を調べることびでをます。困ったとをはまず「バイオ 
電子マニュアル」を起動してみましよラ。 

[Windows ヘルプとサポート」では、 Windows のヘルプの検索、サポートツールの実行、最新情報の入手など、おもに 
Windows のヴポートに関する機能をご利用になれまず。 

また、 Windows のヘルプ、ソフトウェアに付属しているヘルプを使って解決方法を閲覧することわでをます。 

さ5に、 r 困ったとさはどラすればいいの？」 （128 ページ)や関連する項目をご覧ください。 


r ノレ r 才電子マニュアル」を見る 

「バイオ電子マニュアル」はバイオの使いかた、楽しみかた、困ったとさの解決方法をディスプレイ画面上で説明するソ 
フトウエアです。 

「バイオ電子マニュアル」を起動するには、©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]一[バイオ電子マニュアル]の 
順にク U ックします。 

画面の見かた 





①「バイオ電子マニュアル」の最初の画面に戻った0、画面を進めた0、戻した0、印刷や又字の大ささを変えることび 
でさます。 

また、コンピュータ用語の説明を見ることびでさます。 

③ 「バイオ電子マニュアル」の目次や索引、キーワード検索を選んで表示させることびでをます。 

⑤ ご覧にな0たい内容に応じてボタンをクリックすると、それぞれの説明び表示されます。 

這)単語や質問文を入力して情報を検索することびでさます。 
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r ノ くイオ電子マニュアル」で検索する 

検索機能を使用すると、バイオの使いかたについてわか5ないことや巧りたいことを調べることびでさます。 

調べたい内容を入力することで、コンピュータ内にある r バイオ電子マニュアル」やソフトウエアのヘルプ 、 Windows 
のヘルプ、さ5にインターネットに接続している場合は VAIO カスタマー U ンクのホームページか5最適な解説びすば 
やく検索でをます。 


検索したい内容をキーワード(単語)や質問夕で入力する。 


「バイオ電子マニュアル」内の情報を検索する場合は、質問又を入力するとより適切な検索結果び得5れます。 

また、入力欄に複数のキーワード(単語)をスペースで区切って入力することで、期待する回答び表示されやすくなります。 

例：に〇再生」 


ここに入力する 



[検索]をクリックする。 


画面左側に検索結果び質問の内容に近い(類似度び高い)ものか5順に表示されます。 


咬ノてイオ電テ7ニユアル 


黃問を文章で入力 


に D 再た 


ち索巧回を広げる 


>ホームぺージのを索括まはここをクリック 


<バイオのの侯ち待ミ： 1-20/40 件 



-J- [ 1 幽巧用 


13应3 DSD を条一む 


ホー ムぺ ージの 検索結果は 
ここをクリックずる 

コンピュータ内の検索結果は 
ここをクリックずる 
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[次の20件]をク U ックすると、次の検索結果の一覧び表示されます。 

[前の20件]をク U ックすると、前に表示されていた検索結果の一覧び表示されます。 
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3 検索結果の—覧からタイトルをクリックする。 


画面ち側に選んだ文書の内容び表示されます。 



VAIO カスタマーリンクホームぺージの文書は別画面で表示されます。 


Windows ヘルプとサポートを見る 

@(スタート）ボタンー[ヘルプとサポート]をク U ックすると 「 Windows ヘルプとサポート」び表示されまず。 
Windows ヘルプとサポートでは、 Windows に関するヘルプの参照と検索や各種サポートツールの実行を行うことび 
でさます。 


各ソフトウエアのヘルプを見る 

本機に付属しているソフトウエアにもヘルプび添付されています。 

また、 r バイオ電子マニュアル」の[ソフトウエアの使いかた]一[ソフト紹介/問い合わせ先]一[本機に付属されている 
ソフトウエア]の表にあるソフトウエア名をク U ックして表示される画面には、ソフトウエアの使いかたびわからなく 
なったときのために、各ソフトウエアごとに「操作びわか5なくなったときは」の項目びあります。あわせてご覧くだ 
さい。 

のヒント） 

ヘルプとは、ソフトウェアの操作についてわからなくなったときに、デスクトップ画面上でその觸決方法についての情報を検索して、表 
示ずる機能のことです。 
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VA にカスタマー U ンクの 
ホームページを活用する 

VAIO カスタマーリンクホームページででさること 

本磯をインターネットに接続し、 VAIO カスタマーリンクホームページをご覧ください。 

VAIO カスタマー U ンクホームページでは、バイオに関するトラブル解決やさ5に活巧するための各種情報、バイオを 
安むしてご使用いただくための最新情報などをご提供していますので、定期的にご覧ください。 

VAIO カスタマーリンクホームぺージ 
http://vcl.vaio.sony.co.Jp/ 

tugs お • 

本マニュアル内の r サービス-サポート」の巧容は、2007年6月現在のをのです。 

サービス-サポートの内容は随時更新されますので、最新の内容は VAIO カスタマーリンクホームページでご確認ください。 

VAIO カスタマーリンクホームページを見るには 

VA のカスタマーリンクホームページを見るには、次の2通りの方法びあります。 

□「Windows Internet Explorer 」 ソフトウエアを使用ずる 


曾(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グラム]— [Internet Explorer ] をクリツ 
クずる。 


2 画面上部の A (お気に入り）をクリックして、 [2. VAI 0 ヴポートぺージ] -[1 ヴ 
ポート(サービス-ヴポート I 障串目)]をク U ックする。 

VAIO カスタマー IJ ンクホームページび表示されます。 


□ rvAio ナビ」ソフトウェアを使用ずる 


デスクトップ画面の v ；^( VAI 0 ナビ)をダブルクリックして、 [VAIO ナビ]ソフ 
トウエアを起動する。 


2 画面左側の[トラスレ解ミ夫]をクリックして表示された画面で [VA にヴポート 
ページを見る]ボタンをクリックずる。 

VAIO カスタマーリンクホームページび表示されます。 
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VAIO カスタマーリンクホームぺージをミき用する 


http :// vcl . vaio . sony . co . Jp / 

目的別に絞りこんだ4つのメニューを中むに、シンプルで探しやすいトップページをご用意しています。 


--4つのメニュ ー- 
ぎぶ•楽しむ 
調べる.トラブル解ミ夫 

修理•その他サービス 
お問い合わせ 


サポートからの 
お知5だ- 


ウイルス•セキュリティ 
情報’ 


1" サボート h •ップ 


VAIOftA タマーリンク j 
07/M/ な ：, IBMHMM 


ss ブル Ma 
' ■レ c 

«■' サーピ z 
«ii いな tt 



おずすめヴポート情報 


VAIOHot Street 


— 卜か6の 0—11 へ 

♦ 0VAK) "ッテ U— バック白主及曲ブロヴラム巧巧のこ|«ブロヴラムが巧のご*巧 

■ «n6« 0 USB ザー S ブルドディスクドライブ 》w(g 巧のごブロヴラム巧巧のご*巧 

0 rVASD type SJ シリーズこ ’fl 用の SS» へ 
or バイ：! HXJ シリーズ専田ぶ ft テ’ィスブレイ HI((£«!' 巧 a 

can OKiiCB こりやすいトラカレに二いて （B りすいトラブルじついて<旺 SS 巧; 8) 

B[Int9iVideaWinDVD8Dfsr VAK) だかすし l トラカレについて（的. 38リ») 
BWndows Vista アップヴレード»面こつ L t て7ッブヴレード1119=ついて 
叫チ々-ジサカレバッテリ-バックこ田するこ1;—主 S 
=昏かホげ S6 れるこ’》由の 

新 « 看 ■ 

07/05/16 SE 月の日 (A) システムみ テ ナンス内 至 Iこ件 jr? イ ナンス 巧ち こ 件う r マ イサ ザ . 

07/05/14 SMiprosoft Update «妄行宙に I 、ンヴアップする 


(A イオホジにトリ-卜） 

I — MySupporter 
(マイサポーター） 


ウイルス •《 丰 a リテイ看龍 


0大 *11* 车で S る*ち I 0’ノニーウルーフ•フ5イバシーボ|ルー 


。巧 ixytfc* 口 BSSI こついで 


-Mobile (モバイル） 


4つのメインメニュー 
□ 調べる-トラブル解決 

バイオに関する疑問やトラブルを解決したい方はこち!5をご利用ください。 

問題を解決するための各種情報をわかりやすくご提供しています。 

• 製品別サポート情報 

http :// vd . vaio . sony . co . jp / rd/vaiomanua ン pc.html 
お客様のバイオ専用のヴポー h 情報ページをご用意しています。 

ご所有の製品に関連する r お知5せ」、 r アップデートプ□グラム」、 r 他社製品接続情報」などの最新ヴポート情報をご 
提供してお0ます。 

ご所有製品のページを「お気に入り」などに追加することをおすすめします。 

詳しくは、 r 製品別ヴポート情報」 （152 ぺージ)をご覧ください。 

• Q & A 検索 

http :// vd . vaio . sony . co . jp / qa / 

キーワードや文章などを入力して Q & A ( VAI 0 カスタマー U ンクに寄せ日れた質問とその回答)を検索ずることびで 
走ます。 

また、カテコ U - 別やエラーメッセージ別などに分類された「よくある質剧か 5、 Q 这八を検索する方法もご用意し 
ています。 

• 製品接続情報 

各周辺機器メーカー様か5ご提供いただいた接続情報、バイオをお使いの皆様から VAIOHot Street に投稿していた 
だいた接続情報など、バイオにつなびる製品の接続情報をご提供しています。 
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□ 学ぶ-楽しむ 

バイオをより活用したい、楽しみたい、という方はこちらをご利用ください。 

やりたいこと別、ソフトウェア別、初むちの方向け、機種別などさまざまな切り□で、バイオを楽しむための活用ち法を 
わかりやすくご紹介しています。 

また、セ S ナーや個人レッスンをご紹介しています。 

□ 修理-その他 サービス 

• 修理関連のご案内 

故障かな？と思ったとをの確認ち法や修理依頼の手順、概算修理料金、修理進渉情報の確認など、修理関連の情報を 
ご提供しています。 

• その他サービス 

バイオの設置-設定、インターネットセキュリティ、ソニー純正;モリーや八ードディスクなどでのバイオアップグ 
レード、延長保証、リカバ U ディスク送付など、各種有料サービスをご案内しています。 

サービス内容について詳しくは、「各種有料サービスのご案内」 （169 ページ)をご覧ください。 

□ お問い合わせ 

お電話や方ールでのお問いをわせ方法、付属ソフトウェアのお問い合わせ先などをご紹介しています。 

ホームページか5電話サポートの予約をお申し込みいただを、ご指定の曰時に VAIO カスタマー U ンクか5お客様にお 
電話を差し上げる rVAIO コールバック予約サービス」 （155 ページ)、オペレーターびインターネット経由でお客様のバ 
イオの画面を確認しなび5、トラブルの内容確認や使いかたなどをご案内する 「 VAIOU モートサービス」 （157 ページ） 
を、こち5からご利用いただけます。 

その他 

□ サポートか6のお知 S せ 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / iforu / 

VAI 0 カスタマー U ンクか5お客様への重要なお知5せや最新のお巧5せを掲載しています。 

□ ウイルス•セキュリティ情報 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / notices / security.html 

バイオをご使用になる隙のセキュ U ティ関連の最新情報を掲載しています。 

インターネットの普及に伴い、ソフトウェアの脆弱性を狙った悪意のある第云ちの攻擊やウイルスによる被害び増え 
てさています。 

バイオを安全にお使いになるために、常にセキュ U ティ関連の情報をチェックし、必要な対策をと5れることを強くお 
すすめします。 

□ おずずめサポート情報 

VAI 0 カスタマーリンクび特におすすめするサポート六ニューやコンテンツをご紹介しています。 

fitfS お • 

おずすめサポートの内容は変更となる場合びあります。あらかじめご了承ください。 

• 初むを コーナー 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/5upport/special/beginner/ 

初むをの方び知りたい情報をわかりやずくご紹介していまず。 

詳しくは、 r ネットワークコーナー」（153ページ)をご覧ください。 

• Windows Vista コーナー 
http://vcl.vaio.sony.co.jp/5upport/special/vista/ 

Windows Vista の基本操作や設定方法、便利戒舌用方法などをわかりやすくご紹介しています。 

詳しくは 、 「Windows Vista コーナー」 （153 ぺージ)をご覧ください。 

• バックアップ講座 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/howto/backup/ 

バイオに保をされたデータのバックアップ方法と、その復元方法について解説しています。 

大切なデータの保護にお役立てください。 
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□ VA に Hot Street (バイオホットストリート） 

h 打 p://hotstreet.vaio.sony.co.jp/ 

バイオをご所有のお客様による情報交換サイトです。 

お客様同±でバイオに関する投稿や質問、回答をやりとりしていただけまず。 

詳しくは、 「 VAIO ユーザーの情報交撰サイト」 （1 59ぺージ)をご覧ください。 

□ MySuppo け er (マイ サポーター） 

h 打 ps://mysupporte 「 .vaio.sony.co.jp/ 

お客様ひとりひとりに合わせて、ご所有機種に対応したヴポート情報を自動表示したり、 VAI 0 カスタマーリンクへの 
コンタクト履歴をご確認いただけるサイトです。 

□ Mobile (モバイル） 

h 打 p://vd. vaio.sony.co.jp/mobile/ 

携帯電話向けのヴポートサイトです。 

ウイルス•セキュ U ティ情報などの最新ヴポート情報や修理見積、修理進抄状況など修理関連情報をご提供しています。 
詳しくは、「携帯電話向け VAI 0 ヴポートサイト」 （160 ぺージ)をご覧ください。 


代表的なヴポ ートメ ニュ ー 

VA のカスタマー U ンクの代表的なサポートメニューを紹介します。 


製品別ヴポート情報 

http://vcl.vaio.sony.co.ip/rd/vaiomanual/pc.html 

製品別ヴポート情報ページでは、ご所有の製品に関連した「お知らせ」 r アップデートプ□グラム」 r 他社製品接続情報」 
などの最新情報をご紹介しています。 



[ 巧品别サポート宿巧 

B ブがートトヴフにをど* 口ひとつ巧にもビ« 


扇 




バーソナルコンピューター 

type し 


VGC-LA90S j 

I このお&のお知らせ 田な g のお巧らが 

■ 的拓巧巧ま誤記のお再びがを结稱ヴービス•月スタマ 
イズサービスについて [Updated 2006/C6/01] 

■ VAJD ぞごほ田いただくにあたって[しがが ed のお/09/如] 

■ 本视で巧巧した DVOR Double Layer の再ち互を’性に 
ついて [Updated 2005/04/13] 

■ アナロヴ巧をからデジタルはまへの巧巧について 
[Updated のの/11ぶ7] 


VAI 0 カスタマー U ンクホームページの 
「調べる-トラブル解決」か5アクセスし 
ます。 

詳しくは、 「 VAI 0 カスタマーリンクホー 
ムページを活用する」 （1 50ページ)をご 
覧ください。 
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初'ぃ者コ ーナー 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/5pecial/beginner/ 

初むちの方か日実隙に寄せられているお問い含わせををとに、初むをの方び r 知りたい情報」、 r 知っていると便利な情 
報」をねかりやすく T 寧にご紹介しています。 


表 


巧也ち コーナー 


◎ 


このコ ー T — は， M ' C ' ちの方かろ丢怯に吉 C •ろれてい5わ丘1いち〇 
サ S もとに.扣心ちの方力； raw たい I 宙扣 J いわていると « fi の ts 
面 J 30かリで7く了串にこ*：3かしてい5す〇 

1- ビツクス lODi に 20CI7/CI5/29 lift 

r よくの5首向 JI こ RS’ 苗 SBSiSM し*し t 
.< ■ち5)’ィでル Br な1ち OeroPiojS 舌巧し5しに 

i5r 巧 ■!：' を5イでル导巧3ベレー 3—JWS インタヒュ ー ： 


VAIOS 用巧 

—-VAti 在主一ち J 




VAIO カスタマー U ンクホームページの 
トップページからアクセスします。 
詳しくは、 「 VAIO カスタマーリンクホー 
ムページを活用する」 （1 50ページ)をご 
覧ください。 


その他のコーナー 

初むちコーナーの他に3つのコーナーをご用意しています。 


巧をン。 

それぞれのタブをク U ックすると各コーナーびご覧いただけます。 




サポートべージ 


巧み春コーナーダ 


ネットワーク コーナー 

httpy/vci.vaio.sony.co.jp/support/special/network/ 

ネットワーク専門のオペレーターに実隙に寄せ5れているお問い含わせををとに「接続に困った5」、 r ネットワーク構 
築にチャレンジ」などのネットワーク接続に関するさまざまな情報をわか0やすくご紹介しています。 

アプリケーション コーナー 

http://vcl.vaio.sony.cojp/5upport/special/appl/ 

アプ U ケーション専門のオペレーターに実隙に寄せられているお問い合わせをもとに、ソニー製ソフトウェアに関する 
「よくあるお問い合わせ」のご紹かやソニー製ソフトウェアででさることをわかりやすい活用術としてご紹介しています。 

Windows Vista コーナー 

http://vcl.vaio.sony.cojp/5upport/special/vista/ 

Windows Vista の基本操作や設定方法、便利な活用方法などを Q & A や活用集、動画などでわかりやすくご紹介してい 
ます。 
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VAI 0 コールバック予約ヴービス 

http://vcl.vaio.sony.co.Jp/info/callback.html 

ホームページか5電話サポートのご予約をお申し么みいただき、ご指定の日時に VAI 0 カスタマ ー U ンク（コールセン 
ター)か5お客様にお電話を差し上げるサービスです。 

(ご ヒント） 

VAI 0〕 ールバック予約ヴービスをご利巧いただくには、 My Sony ID または VAI 0 カスタマー ID び必要です (VA に〕ールバック予約 
サービスのご利巧には、お客様び VA にカスタマー登歸を行なわれていることび必要です)。 

予約受付時間： 

24時間いつでちご予約可能（システムメンテナンス時を除く） 

回答時間： 

平日10 : 00〜21:日日 
±曜、日曜、祝日10 : 00-17 : 00 

本サービスは、バイオ本体、バイオ関連製品の使いかたに関するお問い合わせに限5せていただをます。 

WtfS 就 

VA にコールバック予約サービスの内容は予告なしに変更する場合びあります。 

] VAI 0 カスタマーリンクホームページの r お問い合わせ」にアクセスし、「電話で 
のお問い合わせ」の中にある [ VAI 0コールバック予約ヴービス]をクリックず 
る。 



「□グイン」ボタンをクリックし、 ID とパスワードを入力ずる。 



ここをクリックずる 


ID は 、 My Sony ID または VAIO カスタマー ID びご利用いただけます。 
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3 「コールバック予約」ボタンをクリックずる。 



ここをクリックずる 


4画面に従って操作する。 



かヒント） 

rvAiou モートサービス」をご利用になる場合 
は、 STEP 3 r お客様情制ぺージにてご指定くだ 
さい。 


MySupporter 

コール バック予約 

WEB 受付 

VAIO コールバックモ的サービス 

24 時問 365 日受付 

s^P おをな情報 

〇 お客巧の巧巧をごん力ください， 


ぉちわ 



〇バーソナルコンビユ ー5 — 1000001 

: r アドバンストブボート J 巧を视往 (*) につさまして IJ 90日 W 段.ち(百となる巧含がごさいます。 
資しくは.—一かろご坦西ください。 

(*讯〇か* S XP Pro 々がかか. WMws 2の0巧 S モテル 


VA にリモートウービス 


® ホ望しない I 〇希望すな 


OVAIO リモートけービスと19ク 


:お同いを0せの巧巧こよって 1 ん rvAio リモートブービス J ぞごか 1 用いただけない巧さかこさレます。 
その他ご注 S については、.;.ご-かろご田巧くださしレ 


ホへすずむ r > 1 


ここをクリックずる 
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vAio カスタマーリンクホームページの r お問い合わせ」にアクセスし、「電話で 
のお問い合わせ」の中にある [VAIOU モートサービス]をクリックする。 


VAIO リモートサービス 


VAIO リモートサービスとは 

オペレー5—び、イン 5- ネット径おでち客なの函あぞ巧 
I 5 L なびら巧けやトラブル#5ホでまをご S 巧するクーピ 

■ オペレータ_ 

な有 _1 ■ ■ 

^岳 

お客様の画面にホベンで巧をつけて賠巧するなど、すぺ 
レーさ一び触こ L 1 るような巧ちでりかりやす<ご1が月しま 

ぶ、 

。 *6 で サボ- 卜 

お客橡 

r 今の巧おをうま <1が月ですない J r 巧まの i 托巧だけで分 
かるか不苗 J と思われるでは、ぜひ一度お試しくだ3い， 

なお.本ウービスミこす厢いただくじけ、 r 地にコニ山 Li 

ッ乃.,.町-〔課。。化甲し誦嗎-…ます。 1 ロリモ-トサ-ビス準 g へ n 


VAIOU モートサービス 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / rem / 

オペレーターびインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しなび日、トラブルの内容確認や使いかたなどを 
ご案内させていただくサービスです。 

難しいパソコン用語は不要ですので、これまでに r 電話の説明だけではわかりにくい」、 r 直接画面を見て教えてほしい」 
と思われた方は、ぜひ一度お試しください。 



電話でもヴポート 


fitfS お • 

• 本サービスをご利用いただくためには、 VA にカスタマー登録およびインターネット接続の環境び必要です。 

• 本サービスは、事前にマイサポーターの rVAIO コールバック予約サービス」 （155 ページ)からのお申し込みび必要です。 
• お問い合わせの内容によっては、本サービスをご利用いただけない場合びございますので、あらかじめご了承ください。 


rvAio コールバック予約ヴービス」で、ご利用になりたい時間を予約する。 


詳しくは、 rVA の〕ールバック予約サービス」 （ 155ぺージ)をご覧ください。 


指定されたお時間にオペレーターか!5お客様にお電話をさせていたださまず。 


4 ぺージ内のソフトウエア使用許諾契約書に同意したうえで、専用ソフトウエア 
をダウン□ー ドする。 
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5 オペレ-夕-び案内する番号の接続ボタンをクリツクずる。 


VAIO Remote ServTce 


rvAl ひ J モ-トブービス」は、すべレー; 5- だイン $- ネット居ち 
でわ SgOVAlo の因面を坦 i23 せていただをなび6、トラブル 
巧容の a 西や«い方などのご*巧をさせていただくブービスで 
す. 

rvAiou モートブービス」定ごみI用!こ W る:«を3；.オペレー$—り、 
ちごミドだせていただいた*をの巧なボタンを州ッんてくださ 
い。 

ご生 ■ 

-本ヴービス«ご利み1ただ。コんま抗にマイブボーさ一の 
rVAlCQ— ルバック子打ヴービス J かが申し狂みいただく龙 
* 巧巧' J ます。 

•わ因い含りせの闲留こよってけ，本サービスちごがI用いただ 
けない巧さモございますので、予めこ7をくだ3い。 


〇 



^オペレーターび案内するパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする。 


VA に Remote Service 



rvAioD モ-トブ-ビス」巧||用するたのこは、バスワードの入力が’よ‘ S です， 
3ベレー3占•'ろ*巧3れた4がのなすを又力して下さい， 


パスワ-ドじご i _(半，巧ず神】-) 


7オペレーターびお客様のバイオに接続し、対麻を開始します。 
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VAIO ユーザーの情報交換サイト 

VAIO Hot Street (バイオホットストリート） 

http://hotstreet.vaio.sony.co.ip/ 

VAIO Hot Street は、バイオをご所有のお客様による情報交換サイトです。 

バイオを活巧するための r 投稿」、 r 質問」、「回答」などをお客様どラしでやりと0していただけます。 



投稿、質問、回答、コメントの書を込み、マイプ□フィールの登録などを巧ラには 、 My Sony ID または VAIO カスタマー ID び必要でず。 

VAIO Hot Street では次の4テーマを展開中です。 

• 周辺機器接続情報 
• アプ U ケーシヨンソフト情報 

• Windows アップグレード情報 

• VAIO 活用情報 
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携帯電話向け VAIO ヴポートサイト 


VAIO カスタ7-リンクモパイル 

「 VA にカスタマーリンクモパイル」は、携帯電話向けの VAIO サポートサイトです。 

くまなコンテンツ> 

□ お知 S せ 

サポートの最新情報やウイルスの情報および対策手順を掲載しています。 

マイク□ソフト社び提供するセキユ U ティ最新情報ちご確認いただけます。 

□ Q&A 

最近をく富せられたお問い含わせや新しく作成-更新された Q & A などの一覧を掲載しています。 

また Q & A や用語集の検索ちご利用いただけます。 

□ サポート系コンテンツ 

• 修理お預か0情報 

VAIO カスタマ ー U ンクへ直接ご依頼いただいた修理に関して、下記のサービスをご提供しています。 
-修理進渉状況 (7 段階)の確認 

(受付待ち、故障診断/修理中、見積票内中、修理中、出荷準備中、出荷済み、修理中止） 

-見積発行時および修理完了時に携帯メールへお知5せ 
-修理見積のご案内/見積内容へのご回答受付 
-返送先の変更 


見積案巧および修理完了案内メールを受信するには、ま前に rvA にカスタマーリンクモパイル」にて、携帯;< ールアドレスのご登録 
び必要でず。 

• VAIO Hot Street モバイル 

バイオをお持ちのお客様による情報交換サイト rVAIO Hot Street 」 に寄せ5れた投稿や質問を掲載しています。 

くアクセス方法> 

□ URL か S アクセス 

下記の URL に携帯電話か5アクセスすることでご利巧いただけます。 

(対応端末： i-mode ‘ EZweb • Yahoo ! ケータイ） 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / mobile / 

□ QR コードか S アクセス 

バーコード ( QR コード)の読み取0に対応した携帯電話をお使いの場をは、下記の QR コードを読み取ることで、手軽に 
アクセスでさます。 
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電話で問い合わせる 


VAIO カスタマー登録に関する 
お問い合わせ 

お問い合わせ先 

VAIO カスタマー登録に関するお問い合わせは 

カスタマー専用デスク 
電話番号： （0466) 38-1410 

(ゼ□ヨン□ク□クサン A チイチヨンイチゼ〇) 

受付時間：月曜〜金曜日10時〜1別寺 

(±曜、日曜、ネ兄日、年末年始を除く） 

http :// www . vaio . sony . co . jp/reaist 


• 通話料はお客様のご負担となりまずのであらかじめご了承 
<ださい。 

• バイオの使いかたについてのお問い合わせや修理の受付に 
つい口ま、 rvAlO カスタマーリンク」までご連絡ください。 


使いかたに関するお問い合わせ 

VAI 0 カスタマー U ンクでは、バイオに関する技術的な質 
問や修理の受付を電話で承っております。 

電話でのヴポートをご利用の前に 

□ お電話の前にお試しください 

「バイオ内の情報を調べる」 （146 ぺージ)や rVAIO カスタ 
マー I 」ンクのホームページをま巧する」 （ 149ページ)で 
は、操作方法の調べかたやトラブル解決方法、最新情報の 
入手方法などをご紹介してお0ます。お電話でのお問い 
合わせの前に、ぜひお試しください。 

□ rvAio カスタマーリンク電話受付混雑状況」 
について 

VAIO カスタマーリンクにおける電話受付の混雑状況を、 
VAIO カスタマーリンクホームページで公開しています。 
VAIO カスタマーリンクホームページ 
( http :// vd . vaio . sony . co . jp /) の「お問い合わせ」にアク 
セスし、 r 電話でのお問い含わせ」の中にある [ VAIO カス 
タマー U ンク電話受付混雑状況]をク U ックします。 
http :// vcl . vaio .5 ony . co . jp / info / konzatu.html 

(ご ヒント） 

比較的つなびりやすい時間帯は下記となります。 

平日：12 : 00〜18 : 00 
±曜、日曜、祝日：]5 : 00-17 ： 00 
(2007 年6月現在） 


□ お電話の前に攻下の内容をご用意ください。 

@本機の型名(保証書または各部の説明の ID ラベルに 
記載されています） 

( D 本機の製造番号(保罰書などに記載されている7巧の 
番号でず） 

⑤ カスタマー登録いただいたときの電話番号、または 
登録予定の電話番号 

(発信者番号通知でお電話していただくとよりス 
ムーズに担当ちにつなび0ます。） 

® 本機に接続している周辺機器ち(メーカー名と型名） 

⑥ 表示されたエラーメッセージ 

⑥本機に付属していないソフトウェアを追加した場合 
は、そのソフトウ王アのち前とバージョン 

③トラブルび発生する前または直前に巧った操作 
( D トラブルびどのく 5いの頻度で再現するか 
③その他お気づさの点 

□ お電話でのお問い合わせについて 

お電話は音声ガイドでご案内しています。お問い合わせ 
の内容に応じたご希望のき号をお選びください。担当才 
ペレーターび対応いたします。 

お客様か5いただいたお問い合わせや商品に関するご意 
見等は、より良い商品の開発巧びサービス-サポートの 
向上の参考とさせていただく場合びあります。 

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通 
話内容を記緑させていただく場合びあります。 
お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取0扱いについ 
ては、 VAIO ホームぺージの 「 VAIO カスタマー登録」 

化 ttp :// www . vaio . sony . co . jp/regi な)をご覧く ださし、。 

お問い合わせ先 

使いかたのお問い合わせは 

VAIO カスタマーリンク 
電話番号： (0466) 30-3000 
受付時間平日：10 : 00〜21: 00 

±曜、日曜、祝日：10 : 00〜17 : 00 
(365 曰年中無休） 

http :// vcl . vaio . sony . co . ip / inro / technical.html 


年末年始は±曜、曰曜、祝曰の受付時間となる場合びあります。 
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「インターネットやメール、ネットワーク接続に関するお 
問い合わせ」や r ソニー製ソフトウェアのお問い合わせ」 
など、専門のオペレーターをご用意しております。 


• 通話料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承の 
ラえ、お問い合わせ < ださい。 

• 自動音声応答により、担当のオペレーターにおつなぎいたしま 
す。 

自動音声に応答でをない場合は、そのままお待ちいただきま 
すとオペレーターにつなびります。 

• 他社製品との接続、ソニーび提供していない 0 S • ソフトウェ 
ア、ソニーで再現でをないご使巧上の問題点など、お答えい 
たしかねる場合びあります。あらかじめご了承ください。 

• VAIO コールバック予約サービス 

http :// vcLvaio . sony . co . jp / info / callback.html 
ホームページか5お客様のご都合の良い時間を予約し 
ていただを、予約時間に合わせてオペレーターびお電 
話を差し上げるヴービスです。 

詳しくは、 rVAIO コールバック予約サービス」 （155 
ページ)をご覧 < ださし、。 

• VAIOiJ モートサービス 
http :// vcLvaio . sony . co . jp / rem / 

オペレーターびインターネット経由でお客様のバイオ 
の画面を確認しなび5、トラブル内容の確認や使し、か 
たなどのご案内をするサービスです。 

詳しくは、 rVAlOU モートサービス」（157ページ)をご 
覧ください。 


付属ソフトウェアに関する 
お問い合わせ 

付属のソフトウェアについてはソフトウェアごとにお問 
い合わせ先び異な0ます。 

「バイオ電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた]- 
[ソフト紹か/問い合わせ先]一[本機に付属されている 
ソフトウェア]をク U ックして表示される内容および「付 
属ソフトウェアのお問い合わせ先」 （172 ページ)をご覧 
ください。 


セキュリティに関ずる 
お問い合わせ 

VAI 0 カスタマ ー U ンクセキュリティお問い合わせ窓□は 

電話番号： （0466) 30-3016 
受付時間：平日10 : 00〜21: 00 

±曜、日曜、祝日10 : 00〜17 : 00 


162 






メールで問い合わせる 


テクニカル Web サポート 


http :// vd . vaio . sony . co . jp / info / techweb.html 

バイオに関する技術的な質問をマイヴポーター内の所定フォームから入力すると、電モメールで回答を受け取ることび 
でさるサービスです(質問の内容によっては電話での回答になる場合ちございます)。 


巧!:ント） 

このサービスをご利巧いただくには 、 My Sony ID または VAI 0 カスタマー ID び必要でず。 
カスタマー登録について詳しくは、「カスタマー登録する」 （56 ページ)をご覧ください。 


イ 


VAI 0 カスタマーリンクホームページの r お問い合わは」にアクセスし、 r メールでの 
お問い合わは」を選び、 r マイヴポーターへ□グインずる」ボタンをクリックずる。 



[メールで相談]を選択し、時斤規のお問い合わせ]をクリックする。 


巧!:ント） 

政前のお問い合わせを継続する場合は、[継続のお問い合わせ]を選択します。 


4 


画面の指示に従って操作する。 
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修理を依頼されるとさは 


修理を依頼される前に 

修理を依頼される前に r バイオ電子マニュアル」で調べた 
り （146 ぺージ)、 「 VAIO カスタマーリンクのホームペー 
ジを活用する」 （1 49ページ)の操作を行い、お使いのバイ 
才の症状に合ラちのびないか確認してください。八ード 
ウェアの故障と思われて修理に出されたをのの多<び、 
仕様の範囲内であった0、ソフトウェアの設定を変更す 
るなどの操作を行ラことで直ることびあります。 

それでを解決でさない場合は、切下の手順に従ってお電 
話 < ださい。 

(ごヒント） 

• VAIO カスタマーリンクホームぺージ r 修理関連のご案内」 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / rep / 

上記のホームページでは、修理に関するさまざまな情報をご 
案内しています。 

• VAI0 カスタマーリンクホームページ r 故障かな？と思った 6J 

http :// vd . vaio . sony . co . jp/repai 口/ pa rt 1 .html 
故障のよラな症状でち、 VA にの設定を変更するだけで改善す 
る場合びあります。上記のホームページでは、修理を依頼ずる 
前の自己診断や解決方法などについてご案内しています。 

• VAI0 カスタマーリンクホームぺージ r 概算修理料金」 
http :// vcLvaio . sony . co . jp / rep / repstd / 

製品別にちな症状と故障箇所別の概算修理料金を確認でをます。 
修理に出される前などにお役立てください。 

• 点検サービスも行っておりまず 

バイオの各機能(キーボード、八ードディスクドライブなど） 

び正萬に動作しているか点検するサービスを行っております 
馆微。 


修理依頼の手順 

VAI 0 カスタマー U ンク修理窓口では、お使いのバイオび 
故障しているかどラかの診断を行います。 

修理び必要と診断された場合は、保証期間内かどラかの 
確認後、弓 I 取り修理の受付をいたします。 

巧ヒント） 

引取り修理とは、ソニー指定の配送業者び修理品をお宮様宅より 
集中修理拠点へ直送ずるサービスです。 

(集配および捆包料は、 ソニー 負担です。） 



• 修理時の代曽機は用意しておりません。あらかじめご了承 
<ださい。 

• 保証期間中でを有料になる場合びございます。詳しくは、イ呆 
証書に記載されている「無料修理規定」をご覧ください。 

• 修理対応について 

ご購入後1か月じ(降のお申し出による八ードウエアに関する 
不具合の場合には、修理のみの対応になりまず ので ご了承く 
ださい。 

• 修理料金のお支払いちまについて 

修理料金のお支払いは、現金一括もいのほかに、カードによる 
分割もいびご利用いただけます。詳しくは付属の rvAio カル 
テ」内『修理代金のお支払い方法について』の欄をご覧くださ 
し、。（なお、この力ードによる分割もいは、 VA にカスタマ ー U ン 
クで修理受付させていただいた場合の適用となります。） 

• 修理用補修部品について 

ソニーでは、長期にわたる修理部品のご提供、な6びに環境な 
護などのため、修理サービスご提供の際に、再生部品または代 
曽品を使巧することびあります。 

また交換した部品は、上記の理由によりソニーの所有物とし 
て回収させていただいておりますので、あらかじめご了承く 
ださい。 

• 海がでのご使巧時の修理対応について 

お買いホめいただいたバイオは、製品に必要な各種の安全規 
格の認証を曰本で取得した曰本国内専巧モデルです。 

また、製品に付属する保証規定は曰本国内のみ有効です。 
海がにおいて国内保証規定ながのご使巧び起因となり、製品 
に不具をび発生した場をは、な罰(無料修理)の対象外となる 
場合びありまずのであらかじめご了承ください。 

なお、 VAI 0 Overseas Service (海が修理サービス）の用意も 
ございます。 

詳しくは r 各種有料サービスのご案内」 （ 16弓ページ)をご覧く 
ださい。 


1 保証書や VA にカルテ、筆記用具をご 

用意ください。 

保証書と VAI 0 カルテは本機に付属しています。 
紛失された場合は、 VAI 0 カスタマー U ンクホームページ 
( http :// vcLvaio . sony . co . jp / repair 2/ part 2_ s 1. html ) 
または FAX 情報ヴービスり70ページ)より入手し 
て < ださい。 

筆記巧具は、修理をお受けする隙にお伝えする修 
理受付番号を控えるのに必要です。 
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脚::ジ。 

弊社の保証切夕りこ、販売店などの独自の保証にご加入さ 
れている場合は、そちらの保証巧容ちご醒認されること 
をおすすめいたします。 


2 VA にカスタマーリンク修理窓□に 

お電話ください。 

VAIO カスタマーリンク修理窓 □ 

電話番号： （0466) 30-3030 
受付時間：平日：10 : 00〜21: 00 

±曜、日曜、巧:日：10 : 00〜17 : 00 
(365 日年中無休） 

の ヒント） 

• 年末年始は±曙、曰曜、祝日の受付時間となる場合び 
あります。 

• 通常、修理受付の場合、平日は17 : 00まで、±県日曜、 
祝日では15 : 00までにお電話をいただければ、翌日 
にお引取りさせていただをます。 

(一部機種-地域を除く。2007年6月現在） 

不具合症状などの確認のため操作をお願いする 
場合びありまずので、ご使巧のノ（イオをでさるだ 
けお手元にご用意の上、お電話ください。電話び 
つなび0ました5、自動音声のアナウンスに従つ 
て、ご希望のメニューをお選びください。鲁メ 
ニューの担当オペレーターび対応いたします。 

お客様か5いただいたお問い合わせや商品に関 
ずるご意見等は、より良い商品の開発及びヴービ 
ス-ヴポートの向上の参考とさせていただく場 
合びあります。 

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応ずる 
ため、通話内容を記録させていただく場合びあり 
ます。 

お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取り扱 
し ' i については、 VAIO ホームぺージの 「 VAIO カスタ 
マー登録」 （ http :// www . vaio.s 曰 ny . co . jp / regist ) 
をご覧ください。 


修理が必要と判断させていただいた 
場合は、引取り修理の受付をさせて 
いただをまず。 

修理受付の隙に修理受付番号を申し上げますので、 
お手持ちの VAIO カルテにご記入ください。また、 
修理品のお引さ取り時間を翌日切降で似下の時間帯 
よりお選びください卜部機種、一部地域を除く）。 


12時 



• 9 : 00〜12 : 00 
• 12 : 00〜15 : 00 
• 15 : 00〜18 : 00 

• 18 : 00-20 : 00评日のみ) 


上記は2007年6月現在での選択可能な時間帯です。 

一部地域ではご利巧いただけない時間帯びあります。 

(ご ヒント） 

受付時に修理品の引击取り曰時、場所などを調整させて 
いただくことびありますのであ5かじめご了承ください。 


4データのバックアップをおとりくだ 
さい。 

データのコピーび可能な場合は、修理に出す前に、 
八ードディスクなどの記録媒体のプ□グラムお 
よびデータは、お客様ご自身でバックアップをお 
と0くださるよラお願いいたします。弊社の修 
理によ0、万一八ードディスクなどのプ□グラム 
およびデータび消去あるいは変更された場合で 
わ、弊社は一切責任を負いかねますのであ5かじ 
めご了承ください。 

データのバックアップをとるには次のよラな方 
法びあ0ます。 

• "メモ U - スティック"にコピーする。 

• 書き込み可能な CD や DVD などのディスクにコ 
ピーする。 

• 外付けの記憶装置 ( HDD など）にコピーする。 
それぞれの操作方法について詳し<は、「バイオ 
電モマニュアル」の[パソコン本体の使いかた]や 
「周辺機器のつなぎかた」をク U ックして表示さ 
れる情報をご覧ください。 
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• データを暗号化している場合は、解除してからバッ 
クアップして<ださい。また、専用のバックアップ 
ツールを巧意しているソフ トウ エアの場合は、専用 
のバックアップツールをご使用ください。 

• お使いの機種により、フ□ッ ピー ディスクドライプ 
や DVD - RW / CD - RW ドライプび搭載されてお6ず、 
別売りの場合びあります。バックアップなどで別売 
りのドライブび必要な場合、お宮様にてご用意をお 
願いします。 

• 0 S び起動しないなど、バックアップを巧うことびで 
をない状態の場合でち、弊社にて/ くックアツプを行 
ラサービスは行っておりません。 


5ご連絡いただいた翌日似陶こ、ソ 
ニー指定の配送業ちが修理品をお客 
様宅へお引取りにうかがいまず。 

1；( 下をあ 5 かじめご用意くださし、。 

• 修理品本体 

• VAIO カルテ(本機に付属しています。あ5かじ 
めご記入 < ださい。） 

• 保証書(保証期間中のみご用意ください。） 

• 必要な付属品類 

巧-ヒント） 

栖包材の用意および相包作業は、ソニー指定の配を業者 
び巧います。修理品本体は玄関にて手ミ度しできるよラ配 
線をはずしてご巧意 < ださい。 


修理お預かり情報 ( VAIO カスタマーリンクモバイル） 

お預かりしている修理品の進搜、状況 (7 段階)ご案内、修 
理見積のご案内/見積内容へのご回答受付、見積発行時 
/修理完了時のご案内を携帯メールにお巧5せするサー 
ビスなどをご提供しています。 


• 販売店経由で点検や修理依頼された場合の修理完了曰は、販 
売店にご確認ください。 

• 一部の機種では提供されません。 

• 見積案内メール、修理完了案内メールを受信するには、事前にモ 
バイルサイトでお客様の携帯メールアドレスご登録び必要です。 


□ VAIO カスタマーリンクホームページで確認 
ずる 


1 VAIO カスタ マー リンク ホームぺージ 

の「修理-その他サービス」にアクセ 
スし、「修理関連のご案内」にある[修 
理/お預かり品状況確認]をクリック 
ずる。 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / repair / 


2ぺージ下の画面下の[このヴービス 
を利用する]をクリックする。 


5修理完了後、ソニー指定の配送業ち 
が修理品をお客様宅へお届けいたし 
ます。 

修理料金のお支払い方法を「現金払い」で希望さ 
れた方は、お届けした除に配達業者に修理費用を 
お支払いください。 

お, 

修理品お届け懐の本機の設置設进ま、お客様にて行つ 
ていただけますよラあらかじめご了承<ださい。 


「修理/お預かり品状況確認」、 
「修理お預かり情報」について 

VAIO カスタマーリンクホームページおよび VAIO カスタ 
マーリンクモバイル(携帯電話用ヴポートサイト)では、 
VAIO カスタマーリンクへ直接修理をご巧頼された方に、 
下記のサービスをご提供しております。 

修理/お預かり品状況確認 ( VAIO カスタマーリンク 
ホー ムぺージ） 

修理の進み具含に応じて r 修理品お預か0予定曰」、「修理 
完了予定日」、「修理完了日」の日程をご案内しておりまず。 



I 6 SJI へ U 巧に’広,れ|ただい fc ち13,の S 店*で6因い SRC くだ3い。 



巧51を任田して11ることにゥリ1】 

WPi 巧べージで IJC ちュ U テ-巧吉のお S 巧田田してあり*7, 5ラ〇ヴ K よ,て13こ扭= 
lah 山 I を S'W こ SI せすので® 6 かじりこ T 度（ご SII. 


サービ ACfWfS > 



ここをク U ックする 


3画面に従って操作する。 
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□ VAIO カスタマーリンクモバイルで確認ずる 


1 携帯電話で VA にカスタマーリンク 

モノ V ’イルにアクセスする。 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / mobile / 

の‘ヒント） 

バーコード ( QR コード)の読み取りに対応した携帯電話 
では、下記の QR コードを読み取ることで、手軽にアクセ 
スでさます。 



2 r ヴポート系コンテンツ」か修理 
お預かり情報」を選択し、ページ内の 
"確認のぺージはこち！ 5" をクリック 
する。 


3画面に従って操作する。 
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バイオオーナーの皆さまのポータルぺージ 「My VAIO」 

h 订 p :// www . vaio . sony . co . jp / MyVAIO / 


(2007 年2月現在） 

□ MyVA に 

自分にぴったりのサービス-サポートび見つかります。ウェブ検索、ニュース、天気予報などに加え、□グインすると、 
お客さまの登録製品情報やソニーポイント残高など、バイオでお楽しみいただくための最新情報を確認でさます。 

各種サービスは 、 My VAIO か5ご覧いただけまず(一部サービスを除く）。 

□ MyVAIOPass 

VAI 0 カスタマー登歸 (56 ぺージ)をしていただくと 、 「My VAI 0 Pass 」 びご利用いただけます。 

对象サービスを利巧ずるたびにソニーポイントをため日れます。たまったポイントは、別のサービスや、ショッピング 
に利巧でさます。 

h 订 p :// www , vaio , sony . co . jp / Pa 5 s / 

* ソニーポイントの獲得および利用は、対象サービスをインターネット経由で購入された場合に限ります。 

□ My VA に Pass プレミアム 

[MyVAIO Pass プレミアム馆償)」な5、サービス利用ごとに加算されるソニーポイントび 「MyVAIO Pass 」 よりもアッ 

プ。たまったポイントを使ってさ!5におトクにサービスを受け5れます。 

http :// www . vaio . sony . co . jp / Pass / 

A ソニーポイントの獲得および利用は、対象サービスをインターネット経由で購入された場合に限ります。 

対象サービスやサービスごとに加算されるソニーポイントなどの詳細については、ホームページをご覧ください。 

ソニー ポイント： ソニーグループの 商品- サービスの 購入-利用に使える共通のポイントシステム。獲得したポイン 
卜は 、ソニーグループの 多彩な商品- サービスに 利用でをます。 


その他のサービスとヴ ホー ト 
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各種有料ヴービスのご案内 

お客様の r スキル」や「目的」、 r 状況」にをわせた各種有料 
サービスメニューを豊冨にご用意しました。 

必要なとさに必要なをのを、お客様にご自由に選んでい 
ただけます。 

各種サービスは、バイオオーナー向けサイト MyVAIO か 
5ご覧いただけます(一部サービスを除く）。 

MyVAIO 

http :// www . vaio . sony . co . jp / MyVAIO / 

Mints 

2007年6月現在の情報になりまず。 

□ VA に延長保証 サー ビス 

バイオを安むしてお使いいただくための3年間保証サー 
ビスです。 

ベーシック 

1年間の方一力一保証を3年間に延長します。 

フイド 

ベーシックに加え、落下や水濡れ等のお客様の過失によ 
る損害や、火災- 7长災等の事故にわ対応します。 


• ご購入にはカスタマー登録び必要になります。 

• ソニースタイルでご購入いただいたバイオは既に保記こ力 □ 

入済みのため、サービス対象がとなります。 

VAI 0 延長保話の特徴 

• 修理回数無制限’1 
• 故障に関する自己負担金ゼロ’ 2 
• お引取り-お届けの無料サービス 
• 修理保証金額はずっと100%ッ 
• 書類の手続さは不要 
• お申込期間び長い 
#1代替品提供の場合を除をます。 

#2代替品提供および偶然な破損事故等は、自己負担金額び生じ 
ます。 

対象機種や料金等、詳細については、下記のホームページ 
をご覧くださし、。 

http :// www . vaio . sony . co . jpA / P 2 / 

□ VA に Overseas Service ( 海州度理ヴービス） 

海外でまむしてお使いいただくための修理サポートサー 
ビスです。海外の対象地域で故障した場を、1年間無料 
でお客様のノートブック型バイオの現地修理を行います。 
また、その際お電話でのヴポートち行います。 


• 一部の機種はサービス対象がとなります。ご了承ください。 

• ご購入にはカスタマー登録び必要になります。 

対象機種や料金等、詳細については、下記のホームページ 
をご覧ください。 

http :// www . vaio . sony . co . jp / VOS / 


□ VA に設置設定サービス 

スタッフびお客様のご自宅へお伺いし、設置設定のヴ 
ポートを行ラヴービスです。 

メニュー例 

VAI 0 はじめてパック【スタンダード】 

VAI 0 の基本的な設置-設定、プリンターの接続-設定を 
巧い、さらに基本操作を説明します。 

インターネット設定バック 

インターネットの接続-設定(有線-無線)、メール設定 
を行います。 

VAI 0 はじめてパック【インターネット設定付き] 

上記の2つびセットになったメニューです。バイオの設 
置-設定からインターネット、メールの接続-設定、基本 
操作の説明をします。 

データお引越しパック 

お持ちの PC から新しいバイオへ画觀文書ファイル、住 
所録などの才 U ジナルデータを移行します。 

パソコンリカバリーパック 

トラブルによる U カバ U —と 0 S の再インス I -ールを行 
いまず。 

0 S アップグレード 

新しい 0 S にアップグレード作業を行いまず。 

□ケーシヨンフリー設定パック 

□ケーシヨンフリーの設置-設定を行います。 

各種メニュー、お申し込みなどの詳細は、ホームページを 
ご覧いただくか、デジホームサポートデスクまでお問い 
合わせください。 

ホームページ 

http :// www . vaio . sony . co . jp / Setting / 

デジホームサポートデスク 

電話番号： （0570) 073-1 11 ( —般及び携帯電話） 

電話番号： （03) 5789-3474 (PHS - IP 電話） 

受付時間1日：00〜18:00 

□ VA にインターネットセキュリティ 

「Norton Internet Security onlinej 

ウイルス対策だけではなく、ブ□-ドバンド環境に不可欠な 
ファイアウォール機能やプライバシー制御、迷惑メール防止な 
どの機能を兼ね備えた総合セキュリティ対策ソフトウェアです。 

「Norton AntiVirus oniinej 

インターネットや電子メールか5不正進入してくるウイ 
ルスやワームを自動的にチェックし駆除するウイルス対 
策ソフトウェアです。 

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 
http :// www . vaio . sony . co . jp / Vis / 
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□ VAIO メール 

バイオをお持ちの方に、「お好きな名前 @ vaio . ne . jp 」 の 
ールアドレスをご提供します。プ□バイダを変更して 
を、同じ;><ールアドレスをご使用いただけます。ネット 
ワークライフを陕適にする豊富な機能 (Web メール、 
データ保管など)を充実しています。 

詳しくは、下記のホームページをご覧くださし、。 
h 订 p :// www , vaiasony . co . jp / Mail / 

□ VA にソフトウェアセレクション 

VAIO カスタマー登歸をいただいたお客様へのソフト 
ウェアのダウン□ード販売サイトです。バイオおすすめ 
のアプ U ケーション、ゲーム、また本サイト限定のソフト 
ウェアを多数取0そろえています。 

詳しくは、下記のホームページをご覧くださし、。 
h 订 p :// www . vaio . sony . co . jp / Soft / 

□ セ5ナー•個人レッスン 
セミナー 

ノ くイオの基本的な使いかたか5、写真加工、八イビジョン 
編集まで、か人数制でお客様の「実現したい」を応援する 
講座を多数ご用意しております。 

個人レッスン 

バイオの基本的な使いかたから、デジタル写真の加工、ビ 
デオ編集、 Word や Excel などといったソフトウェアの 
レッスンをお客様のご自宅でマンツーマンで行います。 

お申し込み、講座内容や料金等詳細については、下記の 
ホームページをご覧くださし、。 
h 订 p :// www . vaio . sony . cojp / Lesson / 

□ 部品の販売について 

バイオをより快適にお使いいただ < ために、一部の部品や 
付属品を有料で提供いたします。 

購入可能な部品例 

キーボードやマウスなど簡単に交換でさる部品、取扱説 
明書などの付属品、商品として販売終了した AC アダプ 
ターや八ッテ U —など。 

ご注文方法 

• ソニーサービスステーショ ン ( SS ) で、部品をご注文いただく方法 
( SS 窓□でのお受け取りは、部品代のみのおまおいになります。） 

• マイサポーター (152 ページ)で Web より部品をご注文いただ 
<ち法(対象機種のみ） 

相 K 品代+送料-代弓 I き手数料り55円(税込)びかかりまず。） 

詳しくは、下記ホームページよりご覧くださし、。 
http :// www . vaio . sony . co . jp / Parts / 

ご登録製品によっては、提供でをないサービスびあります。 


□ VAIO カスタマイズサービス 

バイオをより快適にお使いいただくために、バイオ本体 
をお預かりし、各種カスタマイズを行ラヴービスをご用 
意しております。]年間の保証びついたソニー純正の 
サービスです。(対象機種に限0ます。） 

HDD アップグレードサービス 

八ードディスクドライブを大容量のわのに交換します。 
動画を存分に楽しむためにち活用でさます。 

メモリアップグレードサービス 

六モ U の増設を行います。六モ U —ををく搭載すると動 
作び安定し処理速度び向上します。 

キーボード 交換 サービス 

標準キーボードか5、かな文字印刷のない、シンプルですつ 
さりとしたデヴインの英語配列キーボードに交換します。 

各ヴービスについて詳しくは、下記ホームページよりご 
覧< ださい。 

http :// www . vaio . sony . co . jp / Customize / 

□ アップデート CD - ROM 送付サービス 

ご所有機種に応じた各種サポー hCD - ROM を有料で送 
付させていただくサービスをご用意してお0ます。 
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 
http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdrom5s/ 

□ 訪問修理サービス 

お客様のご使巧環境などによる訪問修理のご要望にお答 
えするサービスです。(対象は一部機種を除いたデスク 
トップ型バイオのみとさせていたださます。） 

ソニーのサービスエンジニアびお客様のご自宅へ直接お 
伺いして、修理を行ないます。 

技術料-部品代!;(がに保証期間の内外に関わ5ず、別途、 
訪問料金びかか0ます。 

ヴービスメニュー、料金、訪問可能な地域などは随時更新 
されますので、お申し込みの前に 「 VAIO カスタマ ー U ンク 
ホームページ内」の訪問修理サービスをご確認ください。 
http://vci.vaio.sonv.co.jp/onsite/ 


FAX で情報を取り寄せる 

「 FAX 情報サービス」では、バイオに関する各種情報や修 
理の隙に必要な 「 VAIO カルテ」などを FAX で入手でさま 
す。政下の FAX 番号におかけになり、応答する音声ガイ 
ダンスに従って操作してください。なお、香情報の資料 
番号については、資料番号「0001」で入手できます。 

FAX 情報サービス 

FAX 番号： (0466) 30-3040 

http://vcl.vaio.sony.co.ip/inro/Tax.htnnl 

■Mfi お • 

一部の機種では提供されません。 
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保証書と アフターサービス 


保証書について 

• この製品は保証書び添付されていますので、お買い上 
げの隙、お買い上げ店か5お受け取0 ください。 

• 所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、大 
切に保存してください。 


アフターサービスについて 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。 
ただし、保証期間内であってち、有料修理とさせていただ 
く場合びございます。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持できる場をは、ご要望により有 
料で修理させていたださます。 

修理について 

当社ではパーソナルコンピュータの修理は引取修理を 
行っています。当社指定業者びお客様宅に修理機器をお 
引き取りにラかびい、修理完了後にお届けします。詳し 
くは、 r 修理を依頼されるときは」 （1 64ぺージ)をご覧く 
ださい。 

部品の保有期間について 

当社ではパーソナルコンピューターの補修用性能部品 
(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造巧ち 
切0後6年間保有しています。この部品保有期間を修理 
巧能の期間とさせていただをます。 
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付属ソフトウェアの 
お問い合わせ先 


本機に付属のソフトウェアはそれぞれお問い合わせ先び 
異なります。各ソフトウェアごとに記載された先へお問 
い合わせ < ださし、。 

なお、本機に付属のソフトウェアの起動方法やお使いに 
なる隙のご注意など詳しい情報は、下記の手順で「バイオ 
電子マニュアル」を表示させてご覧ください。 

(ご ヒント） 

本機に付属のソフトウェアは、選択したモデルにより異なります。 
付属のソフトウェアを確認するには、「本機に付属されているソ 
フトウてア」 （193 ぺージ)をご覧になるか、または©(スタート） 
ボタン ー [すべてのプ□グラム]にポインタをあわせて表示され 
た;ニューをご確認ください。 


1 @(スタート)ボタンー[すべてのプ 

□グラム]一[バイオ電子 マニ ユア 
ル]の順にクリックする。 

「バイオ電子マニュアル」び表示されます。 


2 r バイオ電モマニュアル」の[ソフト 
ウエアの使いかた]一[ソフト紹介/ 
問い合わせ先]一[本機に付属されて 
いるソフトウエア]をクリックし、表 
示されたソフトウエア名をクリック 
する。 



• Windows Vista は、使用者び 0 S 上で作業を行うには一定の 
ユーザー権利とアクセス許可び必要です。 

本機に付属のソフトウェアの中でち同様に、一定のユーヴー 
権利とアクセス許可び必要なをのびあります。 

インス I -ールびでをない、機能の一部び使巧でをない、または 
ソフトウェアび起動で去ない場合などは、□グインしている 
ユーヴーに必要なユーヴー権利とアクセス許巧び与えられて 
いない可能性びあります。 

その場合は、システムの管理び可能なユープー名で再度□グ 
インするか、お使いのユーザー名に r コンピュータの管理者」 

の権利を与える設定にして作業をやり直してください。 

なお、ソフトウェアによっては、ユーヴーの簡易切り替えに巧 
応していないものびあります。詳しくは、各ソフトウェアのへ 
ルプをご覧になるか、各ソフトウェアの r お問い合わせ先」に 
お問い合わせ < ださい。 

• 付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独 
でアンインス I -ール皆インス I -ールび巧えるちのちあります。 
ただし、このよラな操作を行った場合の動作確認は行ってお 
りません。 


0 S 

。 Windows Vista(R) uTtfmate 

VAIO カスタマー ij ンク 

。 Windows Vista(R) Business 

VAIO カスタマーリンク 

_ ウインドウズ ビスタ ホーム プレミアム 

Li Windows Vista(R) Home Premium 

VAIO カスタマーリンク 


AV エンターテインメント 

□ \A/indows(R) Media Center 

VAIO カスタマーリンク 

□ windows Media(R) Player 

VAIO カスタマーリンク 

テレビ 

□ VAlb Vi^deo Explorer 

VAIO カスタマーリンク 

□ Emotional Player 

VAIO カスタマーリンク 

厂ステイシヨンティービーデジタルフォーバイオ 

□ StationTV Digital for VA に 

VAIO カスタマーリンク 


ビデオ再生 

,_^ウインデイーブイデイーフォーバイオ 

□ Win DVD for VAIO 

VAIO カスタマーリンク 

厂ウインデイープイデイービーデイーフォーバイオ 

□ Win DVD BD for VAIO 

VAIO カスタマーリンク 
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ビデオ編集 

□ VaTo Movie Story 

VA のカスタマー U ンク 

□ VAIO CoiTtent Importer 

VA のカスタマー U ンク 

バイオ コンテント エクスポータ ー 

□ VAIO Content Exporter 

VAIO カスタマーリンク 

イメージ コンバータ ー 

U Image Converter ：5 

VAIO カスタマーリンク 

□ Adobe(R) Premiere(R) Pro 

アドビシステムズテクニカルサポート 
電話番号： (0570) 日23623(ナビダイヤル） 

または (03) 5304-2400 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜17時30分 
(年末年始、±曜、曰曜、祝曰、アドビシステムズ株式尝社 
休業曰を除く） 

ホームぺージ： 

http :// www . adobe . com / jp / support / oemsony / 

index.html 

□ Adobe(R) Premiere(R) Elements(R) 

アドビシステムズテクニカルサポート 
電話番号： （0570) 023623(ナビダイヤル） 

または (03) 5304-2400 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜17時30分 
(年末年始、±曜、曰曜、祝曰、アドビシステムズ株式含社 
休業曰を除く） 

ホームページ： 

http :// www . adobe . com / jp / support / oemsony / index.html 

□ VA に Edit Components 

VAIO カスタマーリンク 

,_^ティーエムペグエンクエムペグ エディターフォーバイオ 

□ TMPGEnc MPEG Editor for VA に 

株式会社ぺガシスサポートセンター 
電話番号： （03) 5624-2161 
受付時間：月曜〜金曜：10時〜13時、14時〜1別寺 
(±曜、日曜、祝日、株式尝社ぺガシス指定休日を除く） 
ホームぺージ： http :// www . pegasvs - inc . com / 
※製品のサポート情報の閲覧や電子メールでの問い含わ 
せち、こち5か5ご利巧になれます。 


,_^テイーエムペグエンクエクスプレスフォーバイオ 

□ TMPGEnc XPress for VAIO 

株式尝社ぺガシスサポートセンター 
電話番号： （03) 5624-2161 
受付時間：月曜〜金曜：1日時〜13時、14時〜1別寺 
(±曜、曰曜、祝曰、株式舎社ぺガシス指定休曰を除く） 
ホームぺージ： http://www.peQasys-inc.com/ 
※製品のサポート情報の閲覧や電子;ールでの問い合わ 
せを、こち5からご利用になれまず。 

□ DigiOnSound(R) L.E. お ? VA にも DV 巧応版 ) 

株式尝社デジオンサポートセンター 
電話番号： （092) 833-6288 
受付時間：月曜〜金曜：1日時〜] 2時、13時〜17時 
(祝曰、特別休業曰を除く） 

ファックス番号： （092) 833-6278 
電子メール： support @ diaion.com 
ホームページ： h 订 p :// www . digion . com / 

□ DigiOnSound(R) foWAIO て (HD シ巧応版） 

株式尝社デジオンサポートセンター 
電話番号： (04092) 833-6288 
受付時間：月曜〜金曜：1日時〜] 2時、13時〜17時 
(祝曰、特別休業曰を除く） 

ファックス番号： （092) 833-6278 
電子メール： support @ diaion.com 
ホームページ： h 订 p :// www . digion . com / 


DVD / BD 作成 

__っテイーエムペグエンクデイーブイデイーオーサーフォーバイオ 

□ TMPGEnc DVD Author for VAIO 

株式舎社ぺガシスサポートセンター 
電話番号： （03) 5624-2161 
受付時間：月曜〜金曜：10時〜13時、14時〜18時 
(±曜、曰曜、祝曰、株式舍社ぺガシス指定休曰を除く） 
ホームぺージ： h 订 p :// www . peQasys-in 仁 com / 
※製品のサポート情報の閲覧や電子;ールでの問い合わ 
せを、こち5か5ご利用になれます。 

,_ . クリックトウデイーブイデイー 

□ Click to DVD 

VAIO カスタマーリンク 

,_ クリックトウデイーブイデイービーデイー 

□ Click to DVD BD 

VAIO カスタマーリンク 
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□ Adobe(R) Encore(R) 

アドビシステムズテクニカルサポート 
電話番号： （0570) 023623(ナビダイヤル） 

または (03) 5304-2400 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜17時30分 
(年末年始、±曜、日曜、祝曰、アドビシステムズ株式尝社 
休業曰を除く） 

ホームページ： 

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/ 

index.html 

ロキシオイージーメディア クリエイター 

U Roxio Easy Media Creator 

□キシオ-サポートセンター 
電話番号： （03) 5441-7460 
受付時間：10時〜12時、13時〜17時 
(±曜、日曜、祝日、年末年始等を除く） 

電子 ール：下記の URL の方ールサポートフォームより 
お問い合わせください。 

ホームぺージ： http://www.roxio.jp/support/ 


音楽 

□ SonicStageCP 

VAI 0 カスタマ ー U ンク 

_ ソニックステージ マスタリング スタジオ 

U bonicStaqe Masterina Studio 

VAIO カスタマーリンク 

デイーエスデイーダイレクトプレイヤー 

□ DSD Direct Player 

VAIO カスタマーリンク 

厂_^ バイオ ミュー ジックボックス 

□ VAI0 MusicBox 

VA のカスタマー U ンク 


静止画.写真 

□ Windows(R) フォトギャラリー 

VAI 0 カスタマー U ンク 

□ Picasa(TM) 

ホームページ： 

http://picasa.aooale.conn/suppo 「 t/ 


□ Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R) 

アドビシステムズテクニカルサポート 
電話番号： （0570) 日23623(ナビダイヤル） 

または （03) 5304-2400 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜17時30分 
(年末年始、±曜、日曜、祝日、アドビシステムズ株式会社 
休業曰を除く） 

ホー ムページ： 

http :// www . adobe . com / jp / support / 曰 emsony / index.html 

□ Adobe(R) Photoshop(R) Lightroom(R) 

アドビシステムズテクニカルサポート 
電話番号： （0570) 日23623(ナビダイヤル） 

または （03) 5304-2400 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜17時30分 
(年末年始、±曜、日曜、祝日、アドビシステムズ株式会社 
休業曰を除く） 

ホー ムページ： 

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.htiTil 


ホームネットワーク 

□ VaTo Media 

VAIO カスタマー ij ンク 

□ VAIO Media Integrated Server 

VAIO カスタマーリンク 

コ三ユニケーシヨン 

スカイプ 

U Skype 

http://www.skype.conn/intl/ja/ 

インターネット•メール 

□ Windows(R) メール 

VAIO カスタマーリンク 

ウインドウズ インターネットエクスプローラー 

U Windows(R) Internet Explorer 

VAIO カスタマーリンク 
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□ Yal^oo! ッ - ルバ - 

ヤ フー 株式会社 Yahoo ! ツールバー カスタ マーヴー ビス 
電モ^ール： 

https :// ms . yahoo . co . jp / bin/toolba 卜 ms/feed back 
※上記ホームページか5送信いただけます。 
ホームページ： http :// www . vahoo . co . jp / 
h 打 p :// help.yah 日 o . co . jp / help / jp/t 日 olbar / index.html 
( Yahoo ! ツールバー ヘルプページ） 


セキュリティー 

ノートン インターネット セキュリティ 

Li Norton Internet Security(TM) 

ソニーユーヴ 様向け サービスページです。 

Norton Internet Security に関するお問い含わせはこ 
ちらか！5 ! 

http :// www . symss . jp / jpo - sony - reg / 

□ McAfee SiteAdvisor Plus 30 日期間限定版 

マカフィー株式芸社 
電話番号： 

マカフィー-テクニカルサポートセンター 
(SiteAdvisor Plus に関する技術的な問い合わせ） 

(0570) 060-033(ナビダイヤル） 

(03) 5428-2279( ナビダイヤルびご利用いただけない 
お客様用） 

マカフィー-カスタマーオペレーションセンター 
(SiteAdvisor Plus に関するユーヴ登緑や登緑情報変更 
などの製品料外に関するお問い合わせ） 

(0570) 030-088(ナビダイヤル） 

(03) 5428-1 792(ナビダイヤルびご利用いただけない 
お客様用） 

マカフィー-インフォメーションセンター 
(SiteAdvisor Plus でのサイト評価に関する問い合わせ） 
(0570) 010 -22 日(ナビダイヤル） 

(03) 5428-1 899(ナビダイヤルびご利用いただけない 
お客様用） 

受付時間： 

マカフィー-テクニカルサポートセンター 
9時〜21時(年中無休） 

マカフィー-カスタマーオペレーションセンター 
月 曜〜金曜： 別き〜17時(年末年始、祝日を除く） 

マカフィー-インフォメーションセンター 
月曜〜金曜： 9時〜17時(年末年始、祝日を除く） 

電子六ール： 

m 下の Web フォームをご利用ください。 

マカフイー-テクニカルサポートセンター 
httpy / www . mcafee . com / japan / mcaree / support / supportform _ redirect.asp 


マカフ ィー -カスタマーオペレーションセンター 
http :// www . mcafee . com / japan / mcafee / support / cs _ redirect.asp 
マカフ ィー -インフ オメーショ ンセンター 

http :// www . mcafee . com / iapan / mcaTee / home / inro _ fedirect.asp 
ホームぺージ ： SiteAdvisor Plus の FAQ 
http :// www . mcafee . com / japan / mcafee / support / SA / 
マカフィー-テクニカルサポートセンターではチャット 
によるサポートちご提供しています。 

チャット： 

http :// www . mcafee . com / iapan / mcafee / support / chat.asp 


ISP サインアップ 

□ So-net サービス紹介 

ソネットエンタテインメント株式会社 
So - net インフォメーシヨンデスク 
電話番号： 

( —般固定電話から） （0570) 00-141 4 
(携帯 PHS ‘ IP 電話か 5) 札幌(011) 711-3765 
(携帯 PHS ‘ IP 電話から）仙台 (022) 256-2221 
(携帯 PHS ‘ IP 電話から）東京 (03) 3513-6200 
(携帯 PHS ‘ IP 電話から）名ち屋 (052) 819-1300 
(携帯 PHS ‘ IP 電話か 5) 大阪 (06) 6577-4000 
(携帯 PHS ‘ IP 電話から）広島 (082) 286-1286 
(携帯 PHS ‘ IP 電話から）福岡 (092) 624-3910 
受付時間： 9時〜21時(年中無休） 

電子メール： info@so-net.ne.jp 

ホー ムぺーシ： http://www.so-net.ne.jp/sLipport/ 

□ mGLOBE で光ブ□-ドバンド 

B に LOBE カスタマーサポートインフォメーシヨンデスク 
電話番号： （0120) 86-0962( 通話料無料） 

(03) 3947-0962 (携帯電話、 PHS 、 CATV 電話の場合） 
受付時間： 9時〜21時 (365 曰受付） 

ホー ムぺーシ： https://my.5so.biglobe.ne.ip/5upport/ 


ワープ□-表計算 

。 M 丫ぷ ) ぶ ft(R) 〇才滞 e Personal 2007 

マイク□ソフトスタンダードサポート 
電話番号： 

ま京の 3) 5354-4500/ 大阪 (06) 姑 47-4400 
基本操作に関するお問い合わせ： 

4インシデント (4 件のご質問）までは無償、それ U ■(降は有 
償にな0まず。 
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本件について詳しくは、付属の 「Office Personal 2007プレ 
インス!-ールパッケージ」をご確認いただくか、マイク□ソ 
フトスタンダードサポートまでお問い合わせくださし、。 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜19時、 
±曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く） 
セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ： 
期間、回数の指定はありません。 

こち5のお問い合わせに限0、日曜曰ちヴポートいたします。 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜19時、 
±曜、日曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、祝曰を除く） 


■ お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、 
プ□ダク ND をご用意<ださい。 

プ□ダクト ID の確認ちまについては、付属の 「Office Personal 2007 
プレインストールパッケージ」をご覧ください。 

• その他のヴポートに関する詳しい情報は、付属の 「Office 
Personal 2007プレインス I — ルパッケージ」をご確認くだ 
さい。 

• Office Personal 2007関連のお問い合わせは、 VAK 3 カスタ 
マー U ンクではお受けしておりません。 

□ Microsoft(R) Office Professional 2007 

マイク□ソフトスタンダードサポート 
電話番号： 

東京 (03) 5354-4500/ 大阪 (06) 6347-4400 
基本操作に関ずるお問い合わせ： 

4インシデント (4 件のご質問）までは無償、それ降は有 
償になります。 

本件について詳しくは、付属の 「Office Professional 2007 
プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイク 
□ソフトスタンダードサポートまでお問いをわせください。 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜19時、 
±曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く） 
セットアッスインストール中のトラプルに関するお問しをわせ： 
期間、回数の指定はありません。 

こちらのお問い合わせに限り、日曜曰ちヴポートいたします。 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜19時、 
±曜、日曜：1日時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、祝曰を除く） 


• お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、 
プ□ダク ND をご用意<ださい。 

プ□ダクト ID の確認ち法については、付属の 「Office Professional 
2007プレインストールパッケージ」をご覧ください。 

• その他のヴポートに関する詳しい情報は付属の 「Office 
Professional 2007プレインス I -- ルパッケージ」をご確認く 
ださい。 

• Office Professional 2007関連のお問い合わせは、 VAIO カス 
タマー IJ ンクではお受けしておりません。 


□ Microsoft(R) Office Personal 2007 with 
Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007 

マイク□ソフトスタンダードサポート 
電話番号： 

東京 (03) 5354-4500/ 大販 (06) 6347-44 日日 
基本操作に関するお問い合わせ： 

Office Personal 2007は4インシデント (4 件のご質問）、 
Office PowerPoint 2007は2インシデント （2 件のご質 
問）までは無償、それ政降は有償にな0ます。 

本件について詳しくは、付属の 「Office Personal 2007 
プレインストールパッケージ」および 「Office PowerPoint 
2007プレインス I -- ルパッケージ」をご確認いただくか、 
マイク□ソフトスタンダードサポートまでお問い合わせ 
ください。 

受付時間：月曜〜金曜：別き30分〜12時、13時〜19時、 
±曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業日、年末年始、日暇ネ兄日を除く） 
セットアッスインストール中のトラブルに関するお問い合わせ： 
期間、回数の指定はありません。 

こち日のお問いをわせに限り、日曜日ちヴポートいたします。 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜19時、 
±曜、日曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、祝曰を除く） 


• お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、 
プ□ダク ND をご巧意ください。 

プ□ダクト ID の確認方法につい口ま、付属の 「Office Personal 
2007プレインス I -- ルパッケージ」および 「Office 
PowerPoint 2007プレインス I -- ルパッケージ」をご覧くだ 
さい。 

• その他のヴポートに関する詳しい情報は、付属の 「Office 
Personal 2007プレインストールパッケージ」および 「Office 
PowerPoint 2007プレインス I -- ルパッケージ」をご確認く 
ださい。 

• Office Personal 2007および Office PowerPoint 2007関連の 
お問いをわせは、 VAIO カスタマー U ンクではお受けしており 
ません。 


実用 ツール 

□ 柔換案内 

乗換案内 ユー ヴーサポー h 
電話番号： （03) 5369-4055 
受付時間：月曜〜金曜：10時〜17時 
(年末年始、祝曰を除 <) 

ファックス番号： （03) 5369-4064 
電子メール： norikae @ jorudan . co.jp 
ホームぺーシ： http :// norikae . jorudan . co . jp / 
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□ デジタル全国地図 

ゼン I 」ンお客様相談室 

電モメ ー>) レ：け smo _ navi @ zenrin - datacom.net 
ホームページ： http :// www . zmap . net / 

□ Adobe(R) Reader(R) 

Adobe Reader (無償配布ソフトウエア）に関するテクニ 
カルサポートは、有償サポートプ□グラムまたは、無償の 
サービスサポートデータベースや ユー ヴフ オー ラムをご 
利用ください。 

ホームぺージ： http :// www . adobe . com / jp / suppo け/ 


暮5し役立ちパック 

□ 筆ぐるめ 

富±ソフト株式芸社インフオメーシヨンセンター 

電話番号： （03) 5600-2551 

受付時間： 9時30分〜12時、13時〜17時 

(±曜、日曜、祝日、および冨±ソフト ABC 株式尝社休業 

曰を除 <) 

ファックス番号： （03) 3634-1322 

電子六ール： users @ fsi . co.jp 

ホームぺージ： http :// www . 村. co . jp / fgw / 

Fel に a (フェリカ） 

□ かざそラ Fel に a 

VAI 0 カスタマー U ンク 

ェディ ビューヮー 

U Edy Viewer 

Edy 救急ダイヤル 

電話番号： （0570) 08 1-999( ナビダイヤル） 

(03) 6420-5699 

受付時間：平日： 9時30分〜19時 

±曜、日曜、祝日：10時〜1別寺 

(1/1 〜 V 3 と毎年2月第1日曜日を除く） 

ホームぺージ： http :// www . edy . jp / 

□ SFCard Viewer 

ジャストシステムヴポー h センター 
電話番号： 

東京： （03) 541 2-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 
受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式#社ジャストシステム特別休業曰を除く） 


iMgS 就 

お問い合わせの際には、お客様の User ID および FehCa ポート巧 
応アプ U ケーシヨンパックのシ U アルナンバーび必要です。 
©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Fel に a ポ ー ト] 
一 [JS ユーヴー登録-確認(プリインストール製品用)]で登録を 
完了した棲に発行される User ID とシリアルナンバーをご用意の 
ラえ、サポートセンターをご利巧ください。 

ホームぺーン： http :// support . jijs じ ystem . co . jp / 

□ スクリーンセーパ‘一□ック2 

ジャストシステムサポートセンター 
電話番号： 

東京；（日 3) 541 2-3980/ 大阪； (06) 6886-7160 
受付時間： 

月曜〜金曜；10時〜19時、±曜、日曜、祝日；10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 


お問い合わせの際には、お客様の User ID および FeHCa ポート巧 
応アプ U ケーシヨンパックのシ U アルナンバーび必要です。 

0(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]-に el に a ポ ー ト] 
一 [ JS ユーザー登録-醒認(プ IJ インストール製品巧)]で登録を 
完了した棲に発行される User ID とシリアルナンバーをご用意の 
ラえ、サポートセンターをご利用<ださい。 

ホームぺージ： http :// sijpport . jus じ ystem . co . jp / 

巳Iかんたん登録2 

ジャストシステムサポートセンター 
電話番号： 

東京： （03) 5412-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 
受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式会社ジャストシステム特別休業曰を除く） 


お問い合わせの際には、お客様の User ID および Fel に a ポート巧 
応アプ U ケーシヨンパックのシリアルナンバーび必要です。 
©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ Fel に a ポ ー ト] 
一 [ JS ユーザー登録-確認(プリインストール製品巧)]で登録を 
完了した後に発行される User ID とシ U アルナンノく一をご用意の 
ラえ、サポートセンターをご利巧 < ださい。 

ホームぺーン： http :// support . jijs じ ystem . co . jp / 

□ かざして□グオン 

VAI 0 カスタマー U ンク 

□ かざポン for VA に 

VAI 0 カスタマ ー U ンク 
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□ パーソナルシてルター 

ジャストシステムサポートセンター 
電話番号： 

東京： (03) 541 2-3980/ 大阪： (06) 6886-7160 
受付時間： 

月曜〜金曜；10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 


お問い合わせの隙には、お客様の User ID および Fel に a ポート巧 
応ァプ U ケーションパックのシ U ァルナンバーび必要です。 
巧な夕ー ト）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Fel に a ポート] 
一 [JS ユーヴー登録-確認(プリインストール製品巧)]で登録を 
完了した禮に発行される User ID とシ U ァルナンバーをご用意の 
ラえ、サポートセンターをご利用<ださい。 

ホームぺージ： http://sLipport.justsystem.cojp/ 

,__^エヌエファールエムピーシービューワー 

□ NFRMPCViewer 

NFRM 公式 Web サイト 
h 订 p://sony.nr 「 m.jp/ 

□ Fel に a ブラウザエクステンション 

ジャス h システムヴポー h センター 
電話番号： 

東京： (03) 541 2-3980/ 大阪： (06) 6886-7160 
受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 


お問い合わせの隙には、お客様の User ID および FeHCa ポート巧 
応アプ U ケーシヨンパックのシ U アルナンバーび必要です。 
©(スター ト）ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [Fel に a ポート] 
一 [JS ユーヴー登録-確認(プリインストール製品巧)]で登録を 
完了した禮に発行される User ID とシ U アルナンバーをご用意の 
ラえ、サポートセンターをご利用<ださい。 

ホームぺージ： http :// sLipport . ius じ ystem . co . jp / 


設定•ユーテイリテイ 


サポート-ヘルプ 

□ VAIO ナビ 

VAIO カスタマー IJ ンク 

□ バイオ電子マニュアル 

VAIO カスタマーリンク 

□ できる Windows Vista for VAIO 

インプレスカスタマーセンター 
電話き号：め 3) 5213-9295 

□ VAIO A- ドウエア 診断 ツール 

VAIO カスタマーリンク 

□ VaTo 喘 t 卜 e 

VAIO カスタマーリンク 

□ VAIO リカバリセンター 

VAI 0 カスタマー IJ ンク 

□ VAIO データリストアツール 

VAIO カスタマーリンク 

□ VAIO データレ スキ ューツール 

VAIO カスタマーリンク 

□ VAIO データ 消去 ツール 

VAIO カスタマーリンク 


その他 


□ バイオの設定 

VA のカスタマー1」ンク 

□ VAIO ランチャー 


□ VAIO オンラインカスタマー登録 

ソニーマーケティング株式会社カスタマー専用デスク 
電話番号： (0466) 38-1410 
(ゼ□ヨン□ク□クサン八チイチヨンイチゼロ） 
受付時間：月曜〜金曜：10時〜1別寺 
(±曜、曰曜、お曰、年末年始を除く） 


VA のカスタマーリンク 
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各部の説明 


本体前面 


メインユニツ 


吐 


單 



型名び記載されていまず。 

回曰(ディスク）アクセスランプ 

ディスクや/ V — ドディスクにアクセスしてデータを 
読み込んだり、書さ込んだ0するとさにオレンジ色 
に点打します。 

图電源 ボタン (39 ベージ） 

本機の電源を入れるときに巧します。本機の動作中 
にこのボタンを巧すと、ス U —プモードに入ります 
(お買い上げ時の設定)。 


4砂政上巧し続けると、電源び強制的に切れまず。 

团電源 ランプ (39 ベージ） 

本機の電源び入っている間は、緑色に点なしまず。 
ス U —プモード時には、オレンジ色に点なしまず。 

固 li 丄 INKS 400 コネクタ (4 ピン） 

i.LINK 対応機器をつなざまず。 


デジタル^^イビジョン機器をつなぐことはでをません。 

固 れ JSB コネクタ (30 ベージ） 

USB 規格に対応した機器をつなざます。 


本機の USB コネクタは、 USB 2.0 規格 ( High - speed / Full - 
speed / Low - speed ) に対応しています。 USBZ 0 規樹ま、 
USBCUniversal Serial Bus ) の新しい規格で、 USB 1.1 規格 
( Full - speed / Low - speed ) より高速なデータ廣送び可能で 
す。 USB 2.0 規格に対応しているコネクタには、 USB 1.1 規格 
に対応した機器ちつなげます。 

回 VIDEO 2 INPUT (音声映像入力 2) コネクタ 

ビデオデッキ、ビデオカメラレコーダーなどをつな 
ぎます。 

• 谓 S VI DECKS 映像入力）： 

ビデオデッキ、ビデオカメラレコーダーなどの S 映 
像出カコネクタとつなぎまず。 

• 巧 VIDEO (映像入力）： 

ビデオデッキ、ビデオカメラレコーダーなどの映 
像出カコネクタとつなざます。 

• 項 L / R (音靑入力）： 

ビデオデッキ、ビデオカメラレコーダーなどの音 
声出カコネクタとつなざます。 

固前面パネル 

八ードディスクを増設する隙 (94 ぺージ)に取りはず 
します。 

前面パネルを取りはずす場合は、ツメの部分び折れることび 
あるので充分注意してください。 


各部名称/をな仕様/注意事項 
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アクセスユニット(アクセスユニット付属モデル) 






田日 (ディスク）アクセスランプ 

ディスクや八ードディスクにアクセスしてデータを 
読み込んだり、書を込んだ0するとをにオレンジ色 
に点好します。 

图電源ボタン (39 ページ） 

本機の電源を入れるときに押します。本機の動作中 
にこのボタンを押すと、ス U —プモードに入ります 
(お買い上げ時の設定)。 

4おん U 上巧し続けると、電源び強制的に切れます。 

□ 前面パネルを開けたとを 

(ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデルをお使いの場合) 



图電源ランプ (39 ベージ） 

本機の電源び入っている間は、緑色に点なします。 
ス I 」ープモード時には、オレンジ色に点なします。 

团 Bluetooth ランプ 

Bluetooth 対応機器び使える状態のとさ、青色に点 
好します。 


□ 前面パネルを開けたとを 

(ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデルをお使いでない場合) 



180 



田 CF (コンパクトフラッシュ）ス□ット 

コンパクトフラッシュのデータを読み込んだり、書 
を込んだ0します。 

回 SM / xD - PictureCard (スマートメディア/ xD - ピ 
クチャーカード）ス□ット 

xD - ピクチャーカードやスマートメディ 了のデータ 
を読み込んだり、書き込んだりします。 


xD - ピクチャーカードやスマートメディアの端子部には、直 
接手や金属で触れないよラにしてください。端デ部び露出 
した形状となっており、端子部び巧れていると本機で認識さ 
れない焉合びあります。 

图メモリーカードアクセスランプ 

"メモリースティック"や xD - ピクチャーカード、ス 
マートメディア、コンパクトフラッシュ、 SD メモ 
リーカードのデータを読み出した0、書さ込んだり 
するときにオレンジ色に点丹します。 

データ読み出し中やデータ書さ込み中に";<モ|」ースティッ 
ク"や xD - ピクチャーカード、スマートメディア、コンパクト 
フラッシュ、 SD メモ U —カードを取り出さないでくださし、 

囲メモリースティックス□ット 

"メモ U —スティック"のデータを読み込んだり、書 
さ込んだ0しまず。 

(ご ヒント） 

本機の;><モ|」ースティックス□ットは、メモ U —スティック 
デュオアダプターを使用せずに"メモ U —スティックデュ 
才"をそのまま使えます。 

固 SD ( SD メモリーカード）ス□ット 

SD ^ モ U —力ードのデータを読み込んだり、書き込 
んだりします。 

固 ExpressCard (エクスプレスカード）ス□ット 

ExpressCard を取り付けます。 

回ディスクドライブまたは拡張デバイスベイ （99 ペー 
ジ） 

• DVD スーパーマルチドライブ ( DVD±R 2層記録 
対応）： 

CD や DVD のデータを読み込みます (201 ページ)。 
政降、ドライブと略します。 

• J 広張デバイスベイ： 

IDE デバイスを増設するとさに使用します。 


圓イジエクトボタン 

ディスクドライブのトレイを引き出すとさに押しま 
す。 

图丄 INKS 400 コネクタ (4 ピン） 

LUNK 対応機器をつなざます。 

デジタル八イビジョン機器をつなぐことはで去ません。 

画れ JSB コネクタ (30 ベージ） 

USB 規格に対応した機器をつなざます。 

(ご ヒント） 

本機の USB コネクタは、 USB 2.0 規格 ( High - speed / Full - 
speed / Low - speed ) に対応していまず。 USB 20規格は、 
USBCUniversal Serial Bus ) の新しい規格で、 USB 1.1 規格 
CFull - speed / Low - speed ) より高速なデータ乾送び可能で 
す。 USB 2.0 規格に対応しているコネクタには、 USB 1.1 規格 
に対応した機器ちつなげます。 

回打(ヘッドホン出力）コネクタ 

へッドホンやオーディオ機器をつなざます。 

歴 I \(マイク入力）コネクタ 

マイクをつなぎます(ステレオ对応)。 

圆ブルーレイディスクドライブ (DVD スーパーマルチ 
機能搭載） 

Blu-ray Disc や GD 、 DVD のデータを読み込んだり、 
書さ込んだりします (201 ページ)。 

し^降、ブルーレイディスクドライブまたはドライブ 
と略します。 

画イジエクトボタン 

ブルーレイディスクドライブのトレイを引さ出すと 
をに巧します。 

圆 DVD スーパーマルチドライブ ( DVD±R 2層記録巧 
応） 

CD や DVD のデータを読み込んだり、書を込んだ0し 
ます (201 ぺージ)。 

降、 DVD スーパーマルチドライブまたはドライブ 
と略します。 

圆イジエクトボタン 

DVD スーパーマルチドライブのトレイを引を出すと 
をに押します。 
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本体後面 


メインユニット 



• 各 PCI ス□ットに搭載されているコネクタの位置は、お買い上げの製品によって異なる場合びありまず。 

• PCI ス□ットに搭載されているデバイスは、お買い上げの製品によって異なる場合びあります。 

□ NVIDIA ( R ) GeForce ( R ) 8600 GTS グラフイックアクセラレータモデルおよび Quadro グラフイック 
アクセラレータモテ ' J レ 


田 图图团固固囚 



□ NVIDIA ( R ) GeForce ( R ) 8500 GT グラフィックアクセラレータモデル 

田 图图困图图团 



面面西 回凹画固 M 固跑回 


田 VHF / UHF (アンテナ）コネクタ（アナ□グテレビ 
チューナー搭載モデル） （32 ベージ） 

アンテナをつなぎます。 

回 口 LINE 屈話回繳ジャック (28 ぺージ） 

壁の電話回線とつなぎます。 

回アクセス ユニッ ト接続用コネクタ （37 ベージ） 

メインユニット-アクセスユニット接続ケーブルで 
アクセスユニットと接続します。 


アクセスユニットび付属しないモデルでは、何をつなびない 
で < ださい。アクセスユニットを接続してち動作しません。 

团 M 丄 INKS 400 コネクタ (6 ピン） 

i 丄 INK 対応機器をつなざます。 

デジタル八イビジョン機器をつなぐことはでさません。 


182 




































































































































































固 LAN コネクタ (28 ベージ） 

ネットワーク （ LAN ) とつなぎます。 


LAN コネクタには指定ながのネットワーク （ LAN ) ケースレ 
や電話回線を接続しないでください。お買い上げ時には 
LAN コネクタ上に誤って接続しないようにシールび貼られ 
ています。 LAN コネクタを使うとさは、シールをはびしてか 
ら接続してください。 

固 REAR (リア）コネクタ 

サラウンド スピーカーとつなざます。 

回每 (ライン入力）コネクタ 

オーディオ機器の出カコネクタとつなざまず。 

固 ACINPUT(AC 電源入力)プラグ (38 ベージ） 

付属の電源コードをつなぎ、電源コンセントにつな 
ざます。 

回 VIDE 01 INPUT (映像入力 1) コネクタ(アナ□グテ 
レビチューナー搭載モデル） 

• SVIDECXS 映像入力）： 

ビデオデッキ、ビデオカ六ラレコーダーなどの S 映 
像出カコネクタとつなざます。 

• VIDEO (映像入力）： 

ビデオデッキ、ビデオカ六ラレコーダーなどの映 
像出カコネクタとつなざます。 

晒 AUDIO INPUT (音声入力）コネクタヴナ□グテレ 
ビチューナー搭載モデル） 

ビデオデッキ、ビデオカメラレコーダーなどの音声 
出カコネクタとつなざます。 

回 DVI-I (ディーブイアイアイ）コネクタ (23 ページ） 

ディスプレイをつなざます。 

• Quadro グラフィックアクセラレータモデルの場合 
DVI - I コネクタは HDCP 規格に対応しておりません。 

• NVIDIA ( R ) GeForce { R ) 舶00 GTS グラフィックアクセラ 
レータモデルの場合 

DVI - I コネクタは HDCP 規格に対応しております。 


圃な PRINTER (プリンタ）コネクタ 

別売〇のプ U ンタやスキャナなどをつなぎます。 

圆 [^ KEYBOARD (キーボード）コネクタ 

別売りの PS /2 キーボードをつなぎます。 

画れ JSB コネクタ (30 ベージ） 

USB 規格に対応した機器をつなざまず。 

(ご ヒント） 

本機の USB コネクタは、 USB 2.0 規格 ( High - speed / Full - 
speed / Low - speed ) に対応しています。 

USB 2 .日規格は 、 USBCUniversal Serial Bus ) の新しい規格で、 
USB 1.1 規格 ( Full - speed / Low - speed ) より高速なデータ転 
送び可能です。 USB 2 .日規格に対応しているコネクタには、 
USB 1.1 規格に対応した機器ちつなげます。 

圆 OPT に AL OUT (光デジタル出力)コネクタ 

AV アンプなどのデジタル機器につなざます。 

本機で再生する音楽 CD などの音声を、つないだデジ 
タル機器に出力するときに使います。 

圆 WOOFER / CENTER (ウーファー/センター）コネク 
夕 

サラウンドスピーカーとつなざます。 

回 FRONT (フ□ント）コネクタ (25 ベージ） 

付属のアクテイブスピーカー、サラウンドスピー 
カーなどとつなざます。 

圃モニタコネクタ （24 ベージ） 

デイスプレイをつなぎます。 
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□ デジタルテレビチューナー搭載モデル 


田 图回 



丘] B-CAS 力ード巧入 111(34 ベージ） 图 BS / り 0 度 CS IF 入カコネクタ (33 ベージ） 

B-CAS 力ードを抜き差しします。 BS /り0度 CS デジタル放をのアンテナをつなざま 

回 地上デジタル入カコネクタ (33 ページ） 

巧上デジタル放送のアンテナをつなぎます。 

アクセス ユニッ ト(アクセス ユニッ ト付属モデル） 



田 Bluetooth アンテナカバー 

Bluetooth アンテナび内蔵されています。 

Bluetooth 機能を使って通信すると劫ま、 Bluetooth アンテ 
ナカバーを覆わないでください。通信の妨げになります。 

图 eSATA コネクタ 

eSATA に対応した外付け A — ドディスクを取り付け 
ます。 

图 PCCarcKPC 力ード)ス□ット 

PC カードを取り付けます。 


团れ JSB コネクタ (30 ベージ） 

USB 規格に対応した機器をつなぎます。 

(ご ヒント） 

本機の USB コネクタは、 USB2.0 規格 (High-speed/Full- 
speed/Low-speed) に対応しています。 

USB2.0 規樹ま、 USB(Universal Serial Bus) の新しい規格で、 
USB1.1 規格 (Full-speed/Low-speed) より高速なデータ転 
をび巧能です。 USB2.0 規格に対応しているコネクタには、 
USB1.1 規格に対応した機器をつなげます。 

固 メインユニット接続用コネクタ (37 ぺージ） 

イン ユニッ ト-アクセス ユニッ ト接続ケーブルで 
イン ユニッ トと接続します。 
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キーポードの各部名称 

表面 



丘] FeHCa ポート ( FeNCa 対応 U - ダー/ライター) 

Fel に a 対応のカードなどを読み取ります。 

图 Esc (エスケープ)キー 

設定を取り消したり、実行を中止ずるときなどに巧 
しまず。 

固 Caps Lock (キヤプス□ック）キー 

Shift (シフト)キーを押しなび5このキーを押し、 
キーボードの Caps Lock (キヤプス-□ック）ランプ 
び点好しているとをに、文字キーを押すと、アルファ 
べットの大文字を入力でをます。 

もう1度 、 Shift (シフト)キーを押しなび5このキー 
を巧すと 、 Caps Lock (キヤプス-□ック）ランプび 
消え、アルファべットのか艾字入力に戻0ます。 

团 Shift (シフト)キー 

文字キーと組み合わせて使ラと、大文字を入力でを 
まず。キーボードの Caps Lock (キヤプス-□ック） 
ランプびついている状態で、このキーを押しなび5 
文字キーを巧した場合は、小文字を入力でをまず。 

固 Backspace (バックスべース）キー 

画面上のカーソルの左の文字を消すとさに押します。 

固 Scroll Lock (スク□—ル•□ック）ランプ 

Scroll Lock (スク□-ル-□ック）び有効になってい 
る場合に点好します。 

回 Caps Lock (キヤプス • □ック）ランプ 

Caps Lock (キヤプス-□ック）び有効になっている 
場合に点灯しまず。 


固 Num Lock (ナム • □ック）ランプ 

Num Lock (ナム* n ック）び有効になっている場合 
に点灯します。 

回スタンパイキー 

本機の電源び入っているとをに巧ずと、ス U —プ 
モードに切0換わ0ます。再び巧ずと、ス I 」ープモー 
ドから復帰します。 

画 NumLk/ScrLk 

(ナム.□ック/スク□—ル.□ック）キー 

このキーび押されて有効になっているとをは数字 
キーで数字び入力でをます。 

圆 Delete (デリート)キー 

画面のカーソル上の文字を消すとさに巧します。 

画 Inse け(インヴート）キー 

文字を挿入するか、上書さするかを切り換えます。 

圆 P け Sc/Sys Rq 

(プ U ントスクリーン/システムリクエスト）キー 

デスクトップ画面全体を画像として本機に取り込み 
ます。 

画 Pause / Break (ポーズ/ブレイク）キー 

使用するソフトウエアによって働をび異な0ます。 

圆 Ctrl (コント□—ル)キー 

文字キーなどと組み含わせて使ラと、特定の機能を 
実行します。 


だ 

ムが雞长 


Q > a\H ち 


ム / T •的—み/: V 


pwn 


ム—ちわ.ド q —わ 
\せか：？お C 旧 


Ml 刪顺巧 

\繼お话\費霜 


185 


































































圆 Fn (エフエヌ）キー 

キーボード上で青字で表示されている機能を使ラと 
き、このキーと組み合わせて押します。 

回 Windows (ウィンドウズ)キー 

Windows のスタートメニューび表示されます。 

圆 Alt (オルト)キー 

又字キーなどと組み合わせて使ラと、特定の機能を 
実行します。 

画スぺースキー 

夕字を入力 しているとさ、このキーを巧すと、スペー 
スを挿入でをます。 

(ごヒント） 

F キーと」キーに突起び付いています。 

背面 

]_ 1 - \(_ - \ c — 11 £：—^ r — if 


ホ I IMI 肛^^〕ホ 



田 USB コネクタ 

付属のマウスや USB 規格に対応した機器をつなざま 
す。 


キーボード背面の USB コネクタは、 USB 2.0 規格の High - speed に 
対応していません。 USBZ 0 規格の High - speed 機器を使用する 
場合は、本体側の USB コネクタに接続してください。 


國アプリケーションキー 

マウスでちボタンを押したとをと同じ働ををします。 

國矢印キー 

画面上のカーソルを動かしたり、数ページにわたる 
画面のなページまたは前ページを表示ずるとさなど 
に使います。 

國数字キー 

NumLk (ナム-□ック）キーを押し、キーボードの 
Num Lock (ナム-□ック）ランプび点灯していると 
をは、数字を入力でさます。 


186 
















マウスの各部名称 



田左ボタン 回ちボタン 

艾書や画像、ソフトウェアなどを選んだ0するとを 
に巧します。マウスを使ラとさは、主にこのボタン 
を使います。 

图ホイールボタン 

ウィンドウのスク□ールをするとさなどに、このボ 
タンを使ラと、左ボタンを使ラよ0ち楽に操作でを 
まず。また、ホイールをク U ックずるとオートスク 
□-ル機能を使うことびできます。 

レーザー マウスとは 

レーヴーマウスは、マウス底面からの高解像度レーザーにより照らし出されている陰影をセンサーで検知し、マウスの動きを判断して 
います。このため、机の上はをちろんのこと、衣類の上や紙の上でち使巧することびでさます。 

ただし、巧のよラな表面では正し < 動作しない場合びあります。 

• 透明な素材(ガラスなど） 

• 光を反射する素材(光沢のあるビニールや鏡など） 

• 網点の印刷物など、同じパターンび連続しているちの(雑誌や新聞の写真など） 

• 濃淡のはっさりした搞模様や柄のちの 
• 光ミ尺びあるマウスパッドや机など 

Wigs た * 

• マウスポインタび正常に動かないときは、上記の条件に該当しない表面(机、祇、マウスパッドなど)でマウスを操作してみてくださ 
し H 上記の条件に該当する一部のマウスパッドでは、マウスび正常に動作しない場合びあります)。 

• レーザーマウスのセンサー部分を巧したり、傷つけたりしないでください。 


义書や画像をコピーするなど、さまざまな操作や設 
定をすぐに行ラための六ニューを表示するときに押 
します。 
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スピーカーの各部名称 



田 ON/STANDBY ボタン 

電源を入れます。 

区 ] VOLUME コまみ 

音量を調節します。 


固 PHONES コネクタ 

市販のへッドホンをつなざます。 


リモコンの各部名称(テレビチューナー搭載モデル） 

アナ □ グテレビチューナー デジタルテレビチューナー搭載モデル 
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田 電源/スタンバイボタン 

本機の動作中に押すと、ス I 」 ー プモードになります。 
再び押すと、スリープモードか5復帰します。 

次の場合は、ス U —プモードには入れません。 

• 録画中 

• DVD の作成中 

• 録画予約姐理中(予約録画開始前など） 

• U モート録画予約の通信中 （ U モート録画予約機能を設 
定している場合） 

回ショートカツトボタン 

アナ□グテレビチューナー搭載モデルの場合は、 
Windows Media 〔 enter のテレビび起動します。 
デジタルテレビチューナー搭載モデルの場合は 
rStationTV Diaital 」 ソフトウエアび起動します。 

回チャンネル数字/文字入カボタン 

チャンネルを選択した D 、 文字を入力するときに使 
し、ます。 

5ボタンに突起び付いています。 

の‘ヒント） 

チヤンネル数字ボタンの割り当ては変更でさます。詳しく 
は各ソフ トウ エアのヘルプをご覧ください。 

録画中は、チヤンネルを切り換えることはでをません。 

团クリアボタン 

又字入力時に又字を消去したい場合に使います。 

固 アプリ切換ボタン 

手前に表示されているソフトウエアを他のソフト 
ウェアに切り換えたい場合に使いまず。 

圓 操作ボタン A 

Windows Media 〔 enter やデジタル放送で番組表 
やメニューを操作するとをに使います。 

团 操作ボタン B 

映像や音楽の再生操作に使います。 

图 音量ボタン 

音量を調節します。 

ディスプレイやスピーカーで調節した音量切上の大きさに 
はなりません。 


回 消音ボタン 

一時的に音を消します。わラ1度押すと音び出ます。 

圆 録画ボタン 

テレビ番組の録画を開始します。 

回入カボタン 

Windows Media 〔 enter でキーワード検索などを 
行ラ場含に、又字を入力したあと決定ずるとをに使 
います。 

画 Windows ボタン 

Windows Media 〔 enter を起動します。 

画 アプリ絡了ボタン 

手前に表示しているソフトウエアを終了します。 

回チャンネルボタン 

チャンネルを切0換えるとさに使います。 

+ボタンに突起び付いていまず。 

圆音声切換ボタン 

複数の音声びある番組を見ているときに音声を切り 
撰えることびでさます。 

ボタンに突起び付いていまず。 

画テレビ入力切換ボタン 

テレビの外部入力を切0換えます。 

回 地上 D / BS/CS ボタン 

それぞれ地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタ 
ル放送に切り換えます。 

画10キー入カボタン 

ダイレクト選局 (3 巧入力)でチャンネルを切0換え 
ることびでさます。 

画コント□ールボタン 

StationTV Digital の操作ノ くネルなどを表示します。 

國カラー ボタン 

データ放送や双方向サービスなどを利用ずる場含に 
使います。 

國 操作ボタン C 

デジタル放送の操作に使います。 

國 連動データボタン 

データ放送のコンテンツを表示しまず。 

國 PC/TV スイッチ 

本機の操作を行ラ場含はスイッチを 「 PC 」 に、市販の 
テレビを操作ずる場含は rrv 」 に切 0 換えます。 
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ジョグコント□ーラーの各部名称 

(ジョグコント□-ラー付属モデル） 


[Adobe Premiere 」 ソフトウエアや 「DVgate Plus 」 ソフトウエアを使って映像の編集をしたり 、 「WinDVD forVAIOJ 
ソフトウエアを使って映像の再生をしたりするとさに便利なジョグコント□ーラーです。 

お使いのソフトウエアに応じて、それぞれのボタンに特定の機能び自動的に設定されます。 



ジョグコント□ーラーを本機に接続したとさ、青色 
に点好して、操作可能なことを示します。 

图 ジョグダイヤル 

左ちに回転させることびでをます。 

主にコマ送りを行ラときに使用します。 

1ク U ックび1コマに対応しています。 


固センターポイント 

上下左ちに動かすことと、垂直押し(下に押すこと） 
びでさます。 

映像の再生や音量調節などに使用します。 

巧-ヒント） 

お使いのソフトウエアによっては、センターポイントをちや 
因こ2度押すことによって、再生スピードをより高速にする 
ことびで定ます。 


团 A / B / C / D/E / F ボタン 

お使いになるソフトウエアによって機能び変わりま 


す。 


ソフトウエアを複数同時にお使いになっている場合は、最前面のソフトウエアのみ操作することびでさます。現在お 
使いのソフトウエアし义外を操作したい場合は、目的のソフトウェアをク U ックしてください。 


依"ヒント） 

ジョグコント□ーラーの使いかたについては、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]—[ジョグコ 
ント□—ラー]をク U ックする。） 


登録されているソフトウェア 

rVAIOUSBJog Utility 」 を使用することで操作設定内容を変更したり、使用できるソフトウェアを追加したりするこ 
とびでをます。 

標準で登録されているソフトウェアは下記のとお0です。 

• Adobe Premiere Pro / Elements 

• DVgate Plus 風画クリップ編集/ DV 機器/ HDV 機器/ M に ROMV 機器/アナ□グ機器） 

• TMPGEncXPressforVAIO 

• TMPGEnc DVD Author for VAIO 

• TMPGEnc MPEG Editor for VAIO 

• DigiOnSound for VAIO 

• WinDVD 
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王な仕様 


VGC-RM93S • RM93NS • RM93CUS • RM93US をご購入のお客様へ 

お客様び選択された商品によって仕様び異なります。 

お客様び選択された仕様を記載した印刷物ちあわせてご覧ください。 


シリース 

•MR master 

モデル 

VGC - RM 73 UDL 4 

VGC - RM 53 DL 9 - RM 53 D 

OS 

Windows Vista * Ultimate 正規版 

Windows Vista * Home Premium lEM 版 

プ□セッヴ —-1 リ1 あ称 

インテル* Core ™ 2 Quad フ□セツサー Q 6600 

インテル* Core ™ 2 Duo プ□セツサー E 6550 

チップセット 

インテル® P 35 Express チップセット 

メインメモ IJ 一 

標準/最大 

2白目 （1 白 BX 2) /46巨（ピデオメモリー共有） 

メモ U - バス 

DDR 2 SDRAM , DDR 2 800対応 (800 MHz 動作） 

デュアルチヤンネ j レ転送対応’4 

ス□ット数(空走） 

DIMM スロット (240 ピン） X 4(2) 

表示撒能 

グラフィックアクセラレーター 

NVIDIA ® GeForce ® 8600 GTS GPU 

NVIDIA * GeForce ® 8500 GTGPU 

液晶表示装置 
(本体/専用ディスフレイ） 

24 型ワイド VGP - D 24 WD 1 
解像度 ： WUXGA 1920 x 1 200ドット 

19 型ワイド VGP - D 19 WD 1 
解像度： WXGA + 1440 X 900 ドット、 
ディスプレイ無しから還巧可能 

テレビ撒能 

デジタルチューナー 

地上 • BS • 110度 CS デジタルチューナー X 1 

アナ□グチューナー 

アナ□グチューナー X 2 

記憶装置 

A — ドディスクドライブ’5 

ドライブ 

約500 GB (250 GBx 2 台) (Serial ATA 、 7200回起/分）*® 

巨 D / DVD/CDK ライブ I ?*® 

ドライブ 

ブルーレイディスクドライブ‘9 ( DVD ス ー J てーマルチ機能搭載） 

対応メディア 
(読みだし） 

BD ■… ‘’ I ' DVD'CD 

対応メディア 
(書をこみ） 

BD - RE (2 層、1層）‘10■口、 BD - R (2 層、1層） ■^. DVD + RQ 層、1層） ’". DVD + RW , 

DVD - R (2 層、1層） ’wis 、 DVD - RW ’ i 6、 DVD - RAM ’"、 CD - R 、 CD-RW 

ワイヤレス通信‘ 18 

巨 luetooth (内敵旧 luetooth 2.0 +EDR 準拠） 

Fel に a ポート排接軸 C 力ード U - ダー/ライター) 

搭載(キーボードに内蔵） 

メモ IJ- ステイツクスロット 

メモリースティック(標準/ Duo サイス巧応、メモリースティック PRO 対応、 

高速データお送対応、マジックゲート対応） X 1 

その他対応 y モ IJ- 力ードスロット〜 

SD メモ IJ— カードで 2/ マルチメディアカード ( MMC ) XI 、 

スマートメディア/ xD - ピクチャーカード WX しコンバクトフラッシュ ™XI 

PC 力ードス□ット 

Typellxi’B 

ExpressCard スロット 

ExpressCard /54( ExpressCard /34 巧応 ） X 1 

拡張ス□ット(ををス□ット数） 

PClx 2(0 )xPCI Expressx 4 x 1(1) な 、 pci B < pressx16xi ( o ) 

拡張ベイ性きベイ数） 

3.5 インチ ( A - ドディスク用） X 4(2) 、 5 イソチ X 2 り） 


AC 100 V /50 〜 60 Hz 

消費電力 

通常時 >26 

巧 135 W (最大約 595 W ) 1 巧 112 W (最大約 595 W ) 

ス U —フ時 

約 4 W 

お湿度を件 

動作時：10〜35で、40〜80% 

保存時；-20〜60で（ただし結露しないこと） 

が形サ法 

メインユニット約幅 430 mm X 高さ140 mm X 庚[巧440.5 mm 
アクセスユニットが]幅 430 mmx 高さ 64 mmx 巧巧290.5 mm 

質量 

メインユニット約 15 kq / アクセスユニット約6切 


*13 DVD+R DUDouble Layer ) の書きこみは' 「 DVD+R Double Layer 」 に巧応した 
DVD + R ディスクでのみ巧能です。 

*14 DVD-R DUDual Layer ) の書きこ别ホ ' 「Dual Layer DVD - R 」 に対応した DVD - R ディス 
クのみ巧能です。 

*15 DVD - R は、 「 DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに巧 
応しています。 

*16 DVD - RW は rDVD - RWVer .1.1/1.2」 に準拠したディスクの書をこみに対応しています。 

*17 DVD-RAM Ver . l (片面 2.6 GB ) の書をこみには対応していまはん。 DVD-RAM Ver . 

2.2/12 X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 ディスクには対応していません。力ートリッ 
ジタイプはご使用になれません。カート IJ ッジタイフではないちの、あるいはカート 
リッジから取り出し可能なディスクをお使いください。 

*18 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電ぶ状況、使用するソフトウエアな 
どによ D を化します。また、電波状況により通信び切断される場合びあります。通信 
速度の規格値は、無緑規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すもの 
ではありません。 

*19 通信速度は 、 Bluetooth 2.0+ EDR 谓格値 2.1 Mb 口。 

*20 機器によ0使用でをるメモ U —ステ ィッ クの容量に制限びあ0ます。 

使用する機器の取の説明書、あるいはソニードライプの「メモ U - スティック対応表 
( www . sony . co . jp / mstaiou )」 をご確認く ださい。 

*21 SD メモ U -力ードの善作権保護機能には対応していまはん。 

*22 SDHC メモ U - 力ードに対応しています。 

*23 び型通信力ードなど、一部の 16 bit 力ードには対応していまはん。 

*24 ボード長31 .4 cm までの PCI Express ボードび装備巧能です。 

*25 付属の電源コードは ACT 00 V 用です。 

*26 0 S を起動さはたアイドル状態での測定植です (2007 年9月より)。出荷時構成、国辺機 
器の接続なし。 


*1 フ□セッヴーの処理能力は、使用状況により変化します。 

*2 VAI 0 は、インテル e パーチサライゼーシヨン-テクノロジーには対応していまはん。 

*3 倍載できるメモ U - の最大客量は 4 GB ですぴ ,0 S び使用可能な領域は最大 3 GB になり 
ます 

*4 シングルチヤンネル (2 枚1組でない)居送はバフォーマンスび不足する場合びあります。 
デュアルチャンネル (2 巧1組術送でお使いください。 

*51 GB を10憶バイトで計算した場合の数値です。 Windows のシステムでは JGB を 
1 .073,741 ぶ24バイトで計算しており、 Windows 起動時に認識できる容量は、若干か 
さい数値にな0ます。ファイルシステムは NTFS です。 

*6 RAID 0(ストライピング)に設定さ： n ています。 

*7 本機のドライプは 8 cm ディスクの書さこみには巧応していません。 

*8 使用するディスクによつては一部の記録/再生に対応していない場合びあ D ます。 

*9 付属の 8 cm ディスクアダプターでの読みだしは、 8 cm DVD - R 、 DVD - RW 、 DVD + RW 、 
DVD+R DL に巧応しています。 8 cm CD 、 DVD - RAM の読みだしには対応していまはん。 

*10 目 D - REVer .1.0 、力ートリツジタイプのディスクはご使用になれません。 

*11 プルーレイディスクでは著作権保養されたコンテンツを録函-編集-再生するために 
善作権保養ほ術 AACS を採用しています。プルーレイディスクを継続的にお使いいた 
だくためには、定期的に AACS キーを更新することが必要です。 AACS キーは録画•漏 
集-再生ソフトウェア石蠻示するメッセージに巧い、インターネットに接続すること 
で更新することびできます。更新しない場合には、普作権保裏されたコンテンツの録 
画•編集-再生びできなくなる可能性びあります。なお、著作権イ呆畫さ ri ていないコ 
ンテンツの録画-漏集-再生には支障はあ D まはん。本機にインス I ルされて提供 
されたブルーレイディスク録画-再生ソフトウェアは製品出荷開始を5年間は AACS 
キーの勇新を巧ラことびでをます。それし U 降の対応につをましては VAI 0 ホームペー 
ジでご案巧します。 

*12 BD - RVer . 1.1(1 層 25 GB 、 2層 50 GB )、 BD - REVer . 2.1(1 層 25 GB 、 2層 50 GB ) の書をこみ 
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テレビチューナー 

■アナ□グチューナー ( MPEG 八ードウエアエンコー 
ダーボード） 

VGC - RM 73 UDL 4 - RM 53 D シ U - ズ 
• ビデオキャフチャー機能 ( ビデオ入力 一 U ア;レタイム変換機能)、 

テレビ録画機能倍載 

• TV チューナ ー( VHF 1 〜12ホ、 UHF 1 3〜62ホ、 

CATV C 1 3〜 C 63 ch * *\ ステレオ/2力国語） 

•録画モード(選択可能）’2; 

最高品質 ( IV 1 PEG 2 7.5 Mbps 720 X 480 30 fps ) が a 3 GB /1 時間 
高品賣 ( MPEG 2 4.65 Mbps 720 X 480 30 fps ) 約 2.1 GB /1 時間 
標準 ( MPEG 2 3.25 Mbps 720 x 480 30 fps ) 約 1.5 GB /1 時間 
_ 長時間 ( MPEG 2 2.75 Mbps 720 X 480 30 fps ) 約 1.3 GB /1 時間 _ 


■地上 • BS •] 10度 CS デジタルチューナー 

VGC - RM 73 UDL 4 - RM 53 D シ U - ズ 
•地上 • BS • 110度 CS デジタルテレビ巧送受信機能 
•デジタル放送録画機能(着作権保護機能） 

•録画 モー ド’2: 

地上デジタル巧送(糾 7 Mbps ) お I 7.5 GB /1 時間 

BS - 110度 CS デジタル瓶を(の 24 Mbps ) が110.6 GB /1 時間 


*1 CATV のを信サービス(巧を)の行む ri ている地域でのみ受信可能です。また、アンテ 
ナ接続でのみ視聴-録画び巧能です。 

スクランブルのかかった放送や普作権保護のための信号び記録されている番組の視 
聴-録画には制限びかかる場合びあります。詳しくは、その地域の CATV 会社にお問 
い合わは < ださい。 

*2 HDD 録画客量は,録函1時間あた D の HDD 使用量のめやすです。 
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本機に付属されている 
ソフトウェア 

ご使巧いただいている機種によって、付属されているソフトウェアび異なります。 

なの表をご覧いただき、ご使巧いただいている機種に付属されているソフトウェアをご確認ください。 

各ソフトウェアの概要については、 r バイオ電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた]一[ソフト紹介/問い合わせ 
先]一[本機に付属されているソフトウェア]でソフトウェア名称をク U ックするとご確認いただけます。 

表の見かた 

〇:ご使用の機種に付属されています。 

□:ご使用の機種にインス I -ーラーび付属されておりますので、ソフトウェアをお使いいただくときに個別にインス 


トールしてください。 

一：ご使用の機種には付属されておりません。 



VGC- 

RM93CUS • 

RM93US 

VGC- 

RM93NS 

VGC-RM93S 

VGC- 

RM73UD 

VGC-RM53D 

0S 

Windows Vista(R) Ultima 拍 

〇 

- 

- 

〇 

- 

Windows Vista(R) Business 

- 

〇 

- 

- 

- 

Windows Vista(R) Home Premium 

- 

- 

〇 

- 

〇 

AV エンターテインメント 

Windows(R) Media Center 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

Windows Media(R) Player 11 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

テレビ 

VAIO Video Explorer 

〇 /-* 

- 

〇 /-* 

〇 

〇 

Emotional Player 

〇 /-* 

- 

〇 /-* 

〇 

〇 

StationTV Digital for VAIO 

〇 /-* 

- 

〇 /-* 

〇 

〇 

ビデオ再生 

WinDVD for VAIO 

〇 /-* 

〇 /-* 

〇 /-* 

- 

- 

WinDVD BD for VAIO 

〇 /-* 

〇 /-* 

〇 /-* 

〇 

〇 

ビデオ編集 

VAIO Movie Story 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

VAIO Content Importer 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

VAIO Content Exporter 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

Image Converter 3 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

Adobe(R) Premiere(R) Pro CSS 

〇 

- 

- 

〇 

- 

Adobe(R) Premiere(R) Elements(R) 3.0 

- 

- 

□ 

- 

□ 

VAIO Edit Components 

〇 

- 

□ 

〇 

□ 

TMPGEnc MPEG Editor 2.0 for VAIO 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

TMPGEnc 4.0 XPress for VA に 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

Dig の nSound(R)5 LE. for VA に (HDV 対応版） 

- 

- 

〇 

- 

〇 

DigiOnSound(R)5 forVAICKHDV 対応版） 

〇 

- 

- 

〇 

- 

DVD / BD 作成 

TMPGEnc DVD Author 3 for VAIO 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

Click to DVD 

〇 /-* 

- 

〇 /-* 

- 

- 

Click to DVD BD 

〇 /-* 

- 

〇 /-* 

〇 

〇 

Adobe(R) Encore(R) CS3 

〇 

- 

- 

〇 

- 

Roxio Easy Media Creator 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

音楽 

SonicStaqe CP 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

SonicStaqe Mastering Studio 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

DSD Direct Player 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

VAIOMusicBox 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

静止画-写真 

Windows(R ) フオトギヤラリー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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VGC- 

RM93CUS • 

RM93US 

VGC- 

RM93NS 

VGC-RIV193S 

VGC- 

RM73UD 

VGC-RM53D 

Picasa ( TM ) 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

Adobe ( R ) Photoshop ( R ) Elements ( R ) 5.0 

□ 

- 

□ 

□ 

□ 

Adobe ( R ) Photoshop { R ) Liqhtroom ( R ) 

〇 

- 

- 

〇 

- 

ホームネットワーク 

VAIO Media 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

VAIO Media In 拍 grated Server 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

コ S ユニケーシヨン 

Skype 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

インターネット•メール 

Windows ( R ) メール 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Windows ( R ) Internet Explorer 7 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Yahoo ! ツールバー 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

セキュリティー 

Norton Internet Secuhty ( TM ) 2007 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

McAfee SiteAdvisor Plus 30 曰期間限定版 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ISP サインアップ 

So - net サービス 紹介 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

B に LOBE で光ブ □- ドバンド Ve 「3.01 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

ヮープ □• 表計算 

Microsoft ( R ) Office Personal 2007 

〇 /-* 

- 

〇 /-* 

- 

- 

Microsoft ( R ) Office Professional 2007 

〇 /-* 

- 

〇 /-* 

- 

- 

Microsoft ( R ) Office Personal 2007 with 
Microsolt ( R ) Office PowerPoint ( R ) 2007 

〇 /-* 

- 

〇 /-* 

- 

- 

実用ツール 

棄換案内 VER .5 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

デジタル全国地図 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

Adobe ( R ) Reader ( R ) 8.1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

暮らし役立ちパック 

筆ぐるめ Ve 「.14 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

FeHCa ( フェリカ） 

かざそう Fel に a 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Edy Viewer V 2.1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

SFCard Viewer 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スク U —ンセーバーロック 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

かんたん登録2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

かざして□グオン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

かざポン for VAIO 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

パーソナルシてルター 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

NFRMPCViewer 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Fel に a ブラウヴエクステンション 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

設定•ユーティリティ 

バイオの設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAIO ランチヤー 

〇 /-* 

- 

〇 /-* 

〇 

〇 

サポート • ヘルプ 

VAIO ナビ 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

バイオ電子マニュアル 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

できる Windows Vista for VAIO 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAIO 八ードウエア診断ツール 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAIO Update Ver . 3.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAIO リカバリセンター 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAIO データ U ストアツール 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAIO データレスキューツール 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAIO データ消去ツール 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

その他 

VAIO オンラインカスタマー登録 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 


ご購入時に選択されたモデルによって、付属されるソフトウ I アは異なります。 
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迂忌軍巧 


使用上のごま意 

本機をお使いになる際の重要なお知 
6せでず。必ずお読み<ださい。 


ここに記載されているごミ主意の 
他に、本機の画面に表示される 
「重要なお知5せ」の内容をご確 
認くださし、。 

「重要なお知5せ」は、本機をは 
じめてお使いになる隙、画面に 
表示されます。 

まだ r 重要なお知5せ」をご覧に 
なっていない場合は、©(ス 
タート）ボタンー[すべてのプロ 
グラム]一[重要なお知5せ]を 
クリックして表示される画面を 
ご覧ください。 


本機の取り扱いについて 

• 衝擊を加えたり、落としたりしな 
いでください。記録したデータび 
消失したり、本機の故障の原因と 
なります。 

• 直射曰光び当たる場所、暖房器具 
の近くなど、異常な高温になる場 
所には置かないでください。故障 
の原因となることびあります。 

• ク U ップなどの金属物を本機の中 
に入れないでください。 

• 振動する場所や不安定な場所では 
使用しないでください。 

• 本機は精密機器であるため、ほこ 
りびをい場所では使巧しないでく 
ださい。故障の原因となることび 
おります。 

• 湿気びをい場所では使用しないで 
<ださい。 

• 風通しび悪い場所では使用しない 
で < ださし、。 

• 磁気を発生ずるをのや磁気を帯び 
ているちのの近くに置かないでく 
ださい。故障の原因となることび 
おります。 


有寿命部品について 

本磯には有寿命部品び含まれていま 
す。有寿命部品とは、ご使用による 
磨耗-努化び進行する可能性のある 
部品をさします。各有寿命部品の寿 
命は、ご使用の環境やご使用頻度な 
どの条件により異な0ます。著しし、 
劣化-磨耗びある場合は、機能び低 
下し、製品の性能維持のため交換び 
必要となる場合びあ0ますので、あ 
5かじめご了承ください。 


液晶ディスプレイについて 

• 液晶画面は非常に精密度の高い技 
術で作5れていますび、画面の一 
部にご<わずかの画素欠けや常時 
点灯する画素びある場合びあ0ま 
す(液晶 X ィスプレイ画面の表71^ 

しラる全画素数のラち、点灯しな 
い画素や常時点灯している画素数 
は、0.0006%未満です)。また見 
る角度によって、ずじ状の色む日 
や明るさのむらび見える場合びあ 
ります。これ日は、液晶ディスプ 
レイの構造によるちので、故障で 
はおりません。交換-返品はお受 
けいたしかねますので、あ5かじ 
めご了承 < ださい。 

• ディスプレイに物をのせたり、落 
としたりしないで<ださい。また、 
手やひじをついて体重をかけない 
で < ださい。 

• ディスプレイの表示面をカッター 
や鋭利な刃物で傷つけないで<だ 
さい。 


結露について 

結露とは空気中の水分び金属の板な 
どに付着し、水滴となる現象でず。 

本機を寒い場所か5急に暖かい場所 
に持ち込んだとをや、冬の朝など暖 
房を入れたばかりの部屋などで、本 
機の表面や内部に結露び生じること 
びあります。そのままご使用になる 
と故障の原因となります。 

結露び生じたとさは、水滴をよく拭 
さ取ってください。水滴をおを取る 
とさは、ティッシュペーノ く一をお使 
いになることをおすすめします。 

管面または液晶面び;令えているとさ 
は、水滴を巧さ取ってを、また結露び 
生じてしまいます。全体び室温に暖 
まって結露び生じなくなるまで、電 
源を入れずに約1時間放置してくだ 
さい。 


ハードディスクの取り巧し、に 
ついて 

本機には、 A — ドディスク（アプ U 
ケーシヨンやデータなどを保存ずる 
ための記憶装置)び内蔵されていま 
ず。 

何5かの原因で八ードディスクび故 
障した場合、データの修復はでさま 
せんので、記憶したデータを失って 
しまラことのないよラ、次の点に特 
にごま意ください。 

• 振動する場所や不安定な場所では 
使用しないでくださし、。 

• 電源を入れたまま、本機を動かさ 
ないで < ださし、。 

• 衝撃を与えないでください。 

• データの書走込み中や読み込み中 
は、電源を切ったり再起動したり 
しないで < ださい。 

• 急激な温度変化(毎時10む!;1上の 
変化)のある場所では使用しない 
で < ださい。 
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• テレビやスピーカー、磁石、磁気ブ 
レスレットなどの磁気を帯びたわ 
のを本機に近づけないで<ださい。 
• お買い上げ時に搭載されている 
八ードディスクは取りはずさない 
で < ださし、。 

• 八ードディスクの増設に対応した 
モデルをお使いの場合には、増設 
巧の八ードディスクドライブベイ 
に増設した八ードディスクのみ取 
りはずすことびできます。 

• 交換した八ードディスクは、静電 
気防止袋に入れてイ呆管して < ださ 
い。 

•交換した八ードディスクを保管す 
るとさは、積み重ねないで保管し 
て < ださし、。 

•八ードディスクを取り扱ラとをは、 
コネクタや基板に触れた0、天板 
に力を加えたりしないよラごま意 
<ださい。 

八ードディスクの 
バックアップについて 

八ードディスクは非常にをくのデー 
夕を保をすることびでさますび、そ 
の反面、ひとたび事故で故障すると 
多量のデータび失われ、取0返しの 
つかないことになります。万一のた 
めにも、八ードディスクに保存して 
いる文書などのデータは定期的に 
バックアップをとることをおすすめ 
します。八ードディスクのバック 
アップ、バックアップの内容の戻し 
かたについて詳しくは 、 Windows 
のヘルプをお読みください。データ 
の損失については、一切責任を負し、 
かねます。 


ディスクの取り扱いについて 

ディスクに記録されているデータな 
どを保護するため、次のことにごを 
意ください。 

• 下図のよラにディスクの外縁を支 
えるよラにして持ち、記録面(再生 
励に触れないよラにしてくださ 
い。 



• ラベルの貼付に起因する不具合や 
だィアの損失については、醉社 
では責任を負いかねます。ご使用 
になるラベル作成ソフトウエアや 
ラベル用紙のを意書ををよくお読 
みになり、お客様の責任において 
ご使用くださし、。 

• ラベルを貼付したディスクをお使 
いの場合、正しく貼5れているこ 
とを確認してください。ラベルの 
端び浮いていた0、粘着力び弱い 
と本体内部でラベルび剥びれて本 
機の故障の原因となります。 



• ほこ0やち0のをいところ、直射 
曰光の当たるところ、暖房器具の 
近<、湿気のをいところには保管 
しないで < ださい。 

• ディスクのレーベル面に文字など 
を書くと讶ま、油性のフェルトぺ 
ンをお使いください。ボールペン 
など鋭利なわので文字を書< と記 
録画を傷つける原因とな0ます。 


"メモリースティック"の 
取り扱いについて 

";><モリースティック"に記録されて 
いるデータなどを保護するため、次 
のことにごま意ください。 

• 端モ部には手や金属で触れないで 
ください。 



• ラベル貼0付け部には専巧ラベル 
し处外は貼5ないでください。 

• ラベルを貼るとさは、所定のラべ 
ル貼り付け部か5はみ出さないよ 
ラに貼ってください。 

• 持ち運びや保管の際は、"メモリー 
ステイック"に付属の収納ケース 
に入れて < ださい。 

• 強い衝撃を与えたり、巧げたり、落 
としたりしないでください。 

• 分解したり、改造したりしないで 
<ださし、。 

• 水に城5さないでください。 

• 次のよラな場所でのご使巧や保存 
は避けてください。 

-高温になった車の中や炎天下 
など気温の高い場所 
-直射曰光のあたる場所 
-湿気のをい場所や腐食性のあ 
る場所 
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"メモリースティックデュオ" 

使用上のご注意 

• "メモ U —スティックデュオ"の 
メモエリアに書き込むときは、内 
部を破損するおそれびあるため、 
先の尖ったペンは使巧せず、あま 
り強い圧力びかからないよラごを 
意くださし、。 

• 挿入ずるときは、"メモ U - ス 
ティック"の向さにごミ主意くださ 
し、。無理に逆向さに入れよラとず 
ると本機のメモ U - スティックス 
□ットやソモ U - スティック"本 
体を破損ずるおそれびあ0ます。 

• "メモ U - スティック"と"メモ 
U — スティックデュオ"は同時に 
差し込まないでください。本機の 
メモ U - スティックス□ットや 
"メモ U —スティック"、"メモ U — 
スティックデュオ"本体び破損す 
るおそれびあります。 

"メモリースティックマイク 

□"使用上のごま意 

• "メモ U - ステ ィッ クマイクロ" 

を本機でお使いの場合は、必ず"; 
モ U —スティックマイク□"をメ 
モ U —スティックマイクロアダ 
プターに入れてからお使いくださ 
い。 

• メモ U —スティックマイク□ア 
ダプターに装着されていない状態 
で挿入されますと、"メモリース 
ティックマイク□"び取り出せな 
くなる可能性びあります。 

• メモ U - スティックマイクロ 
デュオサイズアダプターに"メモ 
I 」ースティックマイク□"を入れ、 
さらにそれをメモ U —スティック 
デュオアダプターに入れて使用 
した場合、動作しない場合びあり 
ます。メモ U —スティックマイ 
ク〇スタンダードサイズアダプ 
ターをお使いください。 

• "メモ U - スティックマイクこ！"、 
メモ U —スティックマイク □ 
デュオサイズアダプターは、小さ 
いおモ様の手の届くところに置か 
ないよラにしてください。誤って 
飲み込む恐れびあ0ます。 


"メモリースティック" m がの 
メモリーカードをコンピュー 
夕 LU 外の機器で使用ずる場合 

ソモリースティック"政外のメモ 
U —力ードをコンピュータがの機 
器(デジタルスチルカメラやオー 
ディオ機器など)で使用する場合は、 
データの記録を行ラ機器であらかじ 
めフオーマット(初期化）してか5ご 
使用ください。 

機器によっては、コンピュータで標 
準的に使用されるフ オーマッ トをヴ 
ポートしていない場合びあ0、 

フ オー マットを促すメッセージび表 
示されることびありまず。その場合 
はメモ U —力ード巧のデー•夕をいっ 
たん本機にコピーし、データの記緑 
を行ラ機器でフ オー マットしてか5 
ご使用<ださい。フオーマットを行 
ラとデータは消去されますのでごま 
意ください。 

詳し < は、各機器の取扱説明書をご 
覧ください。 


フ□ッピーディスクの 
取り扱いについて 

フ□ッピーディスクに記録されてし、 
るデータなどを保護するため、次の 
ことにごま意くださし、。 

• テレビやスピーカー、磁石などの 
磁気を帯びたをのに近づけないで 
ください。記録されているデータ 
び消えてしまラことびあ0ます。 

• 直射曰光の当たる場所や、暖房器 
具の近くに放置しないでください。 
フ□ッピーディスクび変形し、使 
用でさな < なります。 

• 手でシャッターを開けてディスク 
の表面に触れないでください。表 
面のミちれや傷によ0、データの読 
み書さびでさな < なることびあり 
ます。 



• 液体をこぼさないでくださし、。 


• 大切なデータを守るため、必ず 
ケースなどに入れて保管してくだ 
さい。 

• ラベルび正しく貼5れているか確 
認してください。ラベルびめくれ 
ていたり、浮いていると本体内部 
にディスクび貼り付いて本機の故 
障の原因となったり、大切なデイ 
スクにダメージを与えることびあ 
ります。 


ExpressCard モジュールの 

取り扱いについて 

• じゅラたんの上など、静電気の発 
生しやすいところに放置しないで 
ください。静電気の影響で 
ExpressCard モジュールの部品 
び壊れてしまラことびあります。 

• コネクタ部には手や金属で触れな 
いで < ださい。 

• ExpressCard モジュール巧部に 
は精密な電子部品びあ0ます。落 
としたり、強い衝擊を与えないで 
ください。故障の原因となります。 

• ExpressCard モジュールを水で 
说5さないで < ださい。 

• UTF のよラな場所でのご使用や保 
をは避けてください。 

-高温になった車の中や炎天下 
など気温の高い場所 
-直射曰光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食性のあ 
る場所 

-ほこりの多し''場所 

• ExpressCard ス□ットからはみ 
出す ExpressCard モジュールを 
挿入してお使いの場をは、次の点 
にごを意ください。 

- Express し ard モジュールを挿 
入した状態で、本機を移動しな 
し、で < ださし、。 

移動時に ExpressCard モ 
ジュールに強い衝撃を与える 
と、本機び破損するおそれびあ 
0ます。 

- ExpressCard モジュール部分 
を持って本機を持ち上げるな 
ど、 ExpressCard モジュールに 
力を加えると、本機び破損する 
おそれびあります。 
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- ExpressCard モジュールを挿 
入した状態で、本機をカノ くンや 
キャ U ングケースなどの中へ 
入れないで < ださい。 
ExpressCard モジュールに予 
期せ城力び加わり、本機び破損 
するおそれびあ0ます。 

PC カードの取り扱いに 
ついて 

• じゅラたんの上など、静電気の発 
生しやすいところに放置しないで 
<ださい。静電気の影響でカード 
の部品び壊れてしま5ことがあ0 
ます。 

• コネクタ部には手や金属で触れな 
いで < ださし、。 

• カード内部には精密な電子部品び 
あります。落としたり、強い衝擊 
を与えないで<ださい。故障の原 
因となります。 

• カードを水で城5さないでくださ 
い。 

• 政下のよラな場所でのご使巧や保 
存は避けて < ださし、。 

-直射曰光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食性のあ 
る場所 

-ほこ0の多い場が 

xD - ピクチャーカードをお使 
いになるとをのごま 意 

xD - ピクチャーカードは端子部び露 
出した形状となっていますので、端 
子部には直接手や金属で触れないよ 
ラごを意ください。 xD - ピクチャー 
カードの端子部びミちれていると、本 
機で認識されない場合びあります。 
端テびミちれている場合には、柔5か 
い布で軽 < 拭いてください。 

なお、 xD - ピクチャーカードと同様 
に端子部び露出した形状になってい 
るメモ U —力ードち、同じよラにご 
ミち意ください。 


CD 再生/録音についての 
ご注意 


• 本機は、コンパクトディスクに D ) 
規格に準拠した音楽ディスクの再 
生を前提として、設計されていま 
す。最近、い<つかのレコード舎 
社よ0著作権保護を目的とした技 
術び搭載された音楽ディスクび販 
売されていますび、これ5の中に 
は CD 規格に準拠していないわの 
をあ0、本製品での再生は保証で 
をません。 

• 高速読み書き対応のドライブを搭 
載しているため、ディスクの状態 
によっては回転音び気になる場合 
びありますび、機能に問題はあり 
ません。 

DualDisc をお使いになるとき 
のごま意 


DualDisc とは、 DVD 規格に準拠し 
た面と音楽専用の面とを組み合わせ 
た新しい両面ディスクです。 

ただし、この音楽専用の面は、コンパ 
クトディスクに D ) 規格には準拠し 
ていないため、本製品での再生は保 
証でをません。 

ドライブの地域番号書き換え 
について 


お買い上げ時、本機のドライブの地 
域番号はじ」（日本)に設定されてい 
ます。一部のソフトウェアにはこの 
地域番号を書さ換える機能びありま 
すび、お使いにな5ないでください。 
この機能をお使いになった結果生じ 
た不具合につきましては、保証期間 
内でを有償修理とさせていただをま 
す。 


録画/録音についてのごま意 

• 着作権保護のための信号び記録さ 
れているソフト、放送局側で録画 
禁止設定び行われている番組は、 
録画でをません。 

• 録画内容の補償はでをません。必 
ず、事前に試し撮りをし、正常に録 
画*録音されていることを確認し 
て < ださい。 

• 万び 一、 機器やソフトウェアなど 
の不具合により録画-録音びされ 
なかった場合、記録内容の補償に 
ついてはご容赦ください。 

ソフトウェアの不正コピー 
禁止について 

本機に付属のソフトウェアは、ライ 
センスあるいは n イヤ I 」ティ契約の 
もとに供給されています。これらの 
ソフトウェアを不正にコピーするこ 
とは法律で禁止されています。 

また、店頭で購入したソフトウェア 
を人に貨したり、人からソフトウェ 
アを借0てコピーして使ラことは禁 
じ5れています。ソフトウェアの使 
用許諾契約書をよくお読みの上、お 
使いください。 

ソフトウェアと周辺機器の 
動作について 

一般的に Windows Vista 用、 DOS/V 
用、 PC / AT 互換機巧などと表記して 
いる市販ソフトウェアや周辺機器の 
中には、本機で使用でをないをのび 
あります。 

ご購入に際しては、販売店または各 
ソフトウェアおよび周辺機器の販売 
元にご確認くださし、。 

市販ソフトウェアおよび周辺機器を 
使用された場合の不具合や、その結 
果生じた損失については、一切責任 
を負いかねます。また、本機に付属 
の OSl ^^ がをインス I -ールした場合 
の動作の保証はいたしかねます。 
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他のオーディオ機器を接続ず 
る場合のご注意 

本機に搭載されている Sound 
Reality チップは、巧聴領域を越える 
高い周波数の信号を再生でをる能力 
を持っています。 

本機に、外付けのアンプなど、が部の 
オーディオ機器に接続して、高い周 
波数の信号を大音量で連続再生した 
場合、接続された機器によっては故 
障の原因になったり、正常に音び再 
生でをなくなるなどの問題を起こす 
ことびあ0ます。 

市販の CD や DVD ディスクなど、一 
般に音楽として流通している音源で 
は、オーディオ機器に故障を起こす 
よラな高い周波数の音び大音量で含 
まれていることはありません。 

本磯にプ U インス I -ールされている 
ヴウンド編集ソフトなどで、意図的 
に高い周波数の信号び入った音源を 
作成した0、テスト信号などを再生 
させる場合はごミ主意くださし、。 


お手入れ 


本機/マウスのお手入れ 

• 本機の電源を切り、電源コードを 
電源コンセントから抜いてか5お 
手入れをしてくださし、。 

• やほこりなどは、乾いた巧で 

軽くおを取って < ださし、。 

• 巧れを落とすとさは、必ず乾いた 
柔5かい布で軽<拭を取って<だ 
さい。 

ちれび落ちにくいとをは、息をか 
けなび5乾いた布で拭さ取るか、 
水でかし湿5せた巧で軽く拭いた 
あと、更に乾いた布で水気をおさ 
取ってくださし、。 

• 市販の 0 A ク U - ナーやベンジン、 
アセトン、アルコールやシンナー 
などは、表面処理を傷めますので 
使わないでください。 

• 化学ぞラさんをお使いになるとさ 
は、そのま意書に従ってくださし、。 


液晶ディスプレイのお手入れ 

• 液晶ディスプレイは、特殊な表面 
処理びされていますので、なるベ 
く表面に触れないよラにして<だ 
さい。 

• 巧れを落とすとさは、必ず乾いた 
柔5かい布で軽<拭を取って<だ 
さい。 

• 巧れび落ちにくいとさは、息をか 
けなび5乾いた布で拭さ取るか、 
水でかし湿5せた巧で軽く拭いた 
あと、更に乾いた布で水気を巧を 
取ってくださし、。 

• 化学ぞラさんや市販の 0 A クリー 
ナー、ベンジン、アセトン、アル 
コールやシンナーなどは、表面処 
理を傷めますので使わないで<だ 
さし、。 


キーボー ドのお手入れ 

キーボードは長く使っていると、 
キーびミちれた0、キーの間にコ fS や 
ほこりびたま0ます。キーの間にゴ 
S やほこりびたまると、キーを巧し 
てち目的の文字を入力でをな < なっ 
たり、押したキーびへこんだまま元 
に戻5なくなることびあります。こ 
の場合は、キーボードを掃除します。 
• 表面のやほこりなどは、乾い 
た巧で軽く f 式を取ってください。 

• キーの側面は、綿棒でこす0取っ 
て < ださい。 

• キーボード(キートップ)の隙間に 
落ちたやほこりなどは、精密 
機器専用の エア ダ スター などを 
使って吹さ飛ばしてください。 
キートップは、故意にはずさない 
でください。また、家庭用掃除機 
などで聴弓 I すると、故障の原因と 
な0ます。 

1*45 お* 

• 本機の電源を切り、電源コードを電源 
コンセン ト から抜を、キーボードを本 
機から取りはずしてからキーボードを 
掃除して < ださい。 

• 巧れを落とすとさは、必ず乾いた柔ら 
かい巧で軽く巧去取ってください。巧 
れび落ちにくいとをは、息をかけなび 
5乾いた巧で巧去取るか、水でみし湿 
5せた巧で軽く拭いたあと、更に乾い 
た巧で水気を巧去取って < ださい。 

• 市販の 0 A ク U —ナーやベンジン、アセ 
トン、アルコールやシンナーなどは、表 
面処理を傷めますので使わないでくだ 
さい。 

• 化学ぞラきんをお使いになるときは、 
その注意書に従って < ださい。 
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ディスクのお手入れについて 

• 指紋やほこ0によるディスクの巧 
れは、読み取りエラーや書を込み 
エラーの原因にな0ます。いつわ 
をれいにしておさましょラ。 

• 普段のお手入れは、柔5かい布で 
下図のよラにディスクの中むから 
外の方向へ軽 < 拭さます。 



• ミちれびひどいとさは、水で湿らせ 
た布で拭いたあと、更に乾いた巧 
で水気をふさ取ってください。 

• ベンジンやシンナー、レコードク 
I 」ーナー、静電気防止剤などは 
ディスクを傷めることびあります 
ので、使用しないでください。 

• ほこりなどのミちれは、ブ□ワーを 
使って吹を飛ばしてください。 


廃棄時などの 
データ 消去に 
ついて 

コンピュータを廃棄などするとをに 
は、お客様の重要なデータを消去す 
る必要びあります。データを消去す 
る場合、一般には次のよラな作業を 
行います。 

• データをにみ箱」に捨てる 
• 「削除」操作を巧ラ 
• 「ごみ箱を空にする」コマンドを 
使って消す 

• ソフトウェアで初期化（フォ ー 
マツト)する 

• 八ードディスク内の U カバ U 機能 
や自作の U カバ U ディスクを使い、 
お買い上げ時の状態に戻す 
これ5の作業では、一見データび消 
去されたよラに見えますび、八ード 
ディスク内のファイル管理情報び変 
要され、 Windows などの 0 S のもと 
で呼び出す処理びでさなくなっただ 
けで、本来のデータは残ってしほす。 
従って、特殊なデータ回復のための 
ソフトウェアを利用すれば、これ5 
のデータを読み取ることび巧能な場 
合びあ0ます。このため、悪意のあ 
る第王者によ0、重要なデータび読 
み取5れ、予期しない用途に利用さ 
れるおそれびあ0ます。 

廃棄時などに八ードディスク上の重 
要なデータび流出するトラブルを回 
避するためには、八ードディスク上 
に記録された全データを、お客様の 
責任において消去することび非常に 
重要とな0ます。 


データを消去するためには、し^下の 

方法びあります。 

• 本機に搭載されている VAIO 子一 
夕消去ツールを使って、八ード 
ディスクのデータを完全に消去す 
る 

VAIO データ消去ツールについて 
詳しくは、127ページをご覧くだ 
さい。 

• 有償サービスを利用する 
消去に関する詳しい情報び VAIO 
カスタ マー リンクホームページ 
に掲載されています。 http :// vcl . 
vaio . sony . co . jp / notices / 
hddformat . htm 吃ご覧くださし、。 

• 八ードディスクを破壊する 
八ードディスク上のデータを物理 
的-磁気的に破壊して、データを 
読み取れないよラにします。 
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使用できるディスクとごを意 


使用でをるディスク 

◎:再生、記録巧能 
〇 :再生のみ巧能、記録不可 
X :再生、記録不可 


ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載) 


ディスクの種類 

使用の可-不可 

BD-R/RE 


BD-R0M 

〇 

DVD-ROM 

〇 

DVD-Video 

〇 

DVD+R DLCDouble Layer) 

◎ *1 

DVD-R DLCDual Layer) 

◎つ 

DVD+R / RW 

◎ 

DVD-R / RW 

◎ •の 

DVD-RAM 

◎ *5*6 

CD-ROM 

〇 

音楽 CD 

〇 

CD Extra 

〇 

CD-R/RW 

◎ *8 

Video CD 

〇 


DVD スーパーマルチドライブ ( DVD±R 2層記録対応) 


ディスクの種類 

使用の可.不可 

DVD-ROM 

〇 

DVD-Video 

〇 

DVD+R DLCDouble Layer) 

◎ *1 

DVD-R DLCDual Layer) 

◎つ 

DVD+R / RW 

◎ 

DVD-R / RW 

◎ *の 

DVD-RAM 

◎ *5*ら 

CD-ROM 

〇 

音楽 CD 

〇 

CD Extra 

〇 

CD-R/RW 

◎ 

Video CD 

〇 


*1DVD+R Double Layer の書を込みは、 「DVD+R Double Layer」 に対応した DVD+R ディスクのみで可能です。 

*2 DVD-R Dual Layer の書さ込みは、 「DVD-R Dual Layer」 に対応した DVD-R ディスクのみで巧能です。 

*3 DVD-R は、 DVD-Rfor General Ver.2.0 / 2.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*4 DVD-RW は、 DVD-RVVVer.1.1 / 1.2 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*5 DVD-RAM は、カート U ッジタイプはご使用になれません。カート U ッジタイプではないもの、あるいはカート U ッジから取り出 
し可能なディスクをお使いください。 

* 目 DVD-RAM は、 Ver.l (片面 2.6G バイト)の書去込みには対応していません。 

DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 ディスクには姉右しておりません。 

*7 BD-RVer.l. 1 (1 層 25G バイト、2層弓 0G バイト）、 BD-RE Ve「.2.1(1 層 25G バイト、2層 50G バイト)の書き込みに対応していまず。 
巧 Ultra Speed CD-RW のディスクは書さ込みできません。 

*9 BD-REVe り.0、カートリッジタイプのディスクはご使用できません。 


だ 

ムが樂长 


Q>a\H ち 


ム /T •的—み/: V 


pwn 


ム—ちわ•ド q —わ 
\せか：？お C 旧 


Ml 刪顺巧 

\繼だ苗\費霜 


201 





































ごま意 

• 使用するディスクによっては、一部の記録/再生に対応していない場合びあ0ます。 

• 本機のドライブは 8 cm ディスクの書き込みには対応していません。 

• 8 cm ディスクアダプタには対応していません。 8 cm ディスクを再生する場合は横置きにてご使用ください。 

• 本機では、円おディスクのみお使いいただけます。円お外の特殊な形状ディスク(星型、八ート型、カード型など） 

や破損したディスクを使用すると本機の故障の原因となります。 

• DVD+R / DVD + RW / DVD-R / DVD - RVV には DVD ビデオ形式、 DVD-RVV / DVD - RAM には DVD ビデオレコー 
ディング規格での記録び巧能です。 

• DVD+R / DVD + RW / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD - RW はソニー製のディスクをお使いになることをお 
すすめします。 

• 6倍速記録 DVD - RW は、 DVD-RW 6倍速記録上に対応したモデルし义^では書き込みにお使いいただけません。 

• 8倍速記録 DVD + RW は、 DVD+RW 8倍速記録料上に対応したモデルしが!では書き込みにお使いいただけません。 

• 複製不可の設定びされた DVD - ROM や DVD ビデオは、バックアップを作成することはでさません。 

• 本機は、コンパクトディスクに D ) 規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いく 
つかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術び搭載された音楽ディスクび販売されていますび、これ5の 
中には GD 規格に準拠していないをのわあ D 、本製品での再生は保証でをません。 

• Dual Disc とは、 DVD 規格に準拠した面と音楽再生専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専 
用面は、コンパクトディスクに D ) 規格に準拠していないため、再生を保証できません。 

•〔 PRM に対応した DVD-RW / DVD - RAM を再生するには、インターネットに接続している必要びあります。 

• CPRM 対応の DVD - R / DVD-RW / DVD - RAM に、番組を直接録画することはできません。また、 〔 PRM 対応の 
DVD - R へのムーブ(移動）には対応しておりません(デジタルテレビチューナー搭載モデル)。 

• 録画したデジタル放送の番組は CPRM 対応の DVD-RW / DVD-RAM / BD - RE に移動(ムーブ)することびできます 
(デジタルテレビチューナー搭載モデル)。 

• ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画-編集-再生するために著作権保護技術 AACS を採用 
しています。ブルーレイディスクを継続的にお使いいただ<ためには、定期的に AACS キーを更新することび必要 
です。 

AACS キーは録画-編集-再生ソフトウエアび表示する;><ッセージに従いインターネットに接続することで更新す 
ることびでさます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画-編集-再生びでさなくなる可能性 
びあ0ます。 

なお、着作権保護されていないコンテンツの録画-編集-再生には支障はありません。本機にインス!-ールされて 
提供されたブルーレイディスク録画-再生ソフトウエアは製品出荷開始媛5年間は AACS キーの更新を行ラことび 
でをます。それし U 降の対応につきましては弊社ホームページでご案内します（ブルーレイディスクドライブ (DVD 
スーノ くーマルチ機能搭載)モデル)。 

• 本機では、ソフトウエアを用いてブルーレイディスクを再生(デコード）しています。このため、ディスクによっては 
操作、および機能に制限びあったり、 CPU 性能などの八ードウエア資源の関係で音びとぎれたり、コマ落ちすること 
びあります（ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデル)。 

• 映画などの BD - ROM ] ンテンツには、地域（リージョン]-ド)の設定び必要です。選択した地域と異なる設定の 
ディスクは再生できません(ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデル)。 

• HDMI 、 DVI などのデジタル接続をする場合、接続するディスプレイび、 HDCPCHigh-bandwidth Digital Content 

P の tection ) 規格に対応していない場合は著作権保護されたブルーレイディスクの映像を表示でをません(ブルーレ 
イディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデル)。 

• 再生するブルーレイディスクによっては、アナ□グ出力 ( D 映像出力やアナ□グ RGB 出力)での解像度び制限される 
場合や、出力びできない場合びあります(ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデル)。 

* CPRM：Content Protection for Recordable Media とは、「1回だけ録画巧能」な番組に対する著作権保護技術です。 
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書き込んだディスクを他のプレーヤーで読み込むとをのごま意 

•〔 D - R / CD - RW を使用して作成した音楽 CD は、ご使巧の 〔 D プレーヤーによっては再生できない場合びありまず。 

• DVD + RDL / DVD - RDL / DVD + R / DVD + RW / DVD - R / DVD - RW / DVD - RAM をイま用してイ乍成した DVD は、 
ご使用の DVD プレーヤーによっては再生でをない場合びあります。 

• 本機で作成した BD - R / BD - RE は、 BD - REVer .1.0 対応のブルーレイレコーダーでは再生できません(ブルーレイディ 
スクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデル)。 

• 録画したデジタル放送の番組を移動(ムーブ）した CPRM 対応の DVD - RW / DVD - RAM は、 CPRM 対応の DVD プレー 
ヤーで再生ずることびできます。また、 DVD - RW ( VR モード)再生対応のプレーヤーでも、 〔 PRM 対応の DVD - RW に 
移動(ムーブ）して記録したことのあるディスクは再生でさないなどの制限びあ0まず(デジタルテレビチューナー 
搭載モデル)。 

ディスク書き込みに失敗しないためには 

ディスクに書を么みの隙は、下記のよラなことにごを意ください。書さ込みに失敗することびあります。 

書さ込みに失敗したディスクについては、その原因びいかなるちのであってち、弊社は一切責任を負いかねますので、 

あ5かじめご了承ください。 

• コンピュータの CPU や八ードディスクに負荷びかかる動作を避けてください。 

• 常駐型のディスクユーティ I 」ティや、ディスクのアクセスを高速化ずるユーティ U ティなどは、不安定な動作の原因 
となりますので使用をお控えくださし、。 

• キーボードやマウスの操作をすると振動で失敗する場合びありまず。 

• ユーヴーの簡易切り誓えを行わないでください。 

• 本機に振動や衝擊などを加えないでください。 

• 本機につないだ LUNK ケーブルおよび他の i . LINK 対応機器につないだし LINK ケーブルを损さ差ししたり、本機や 
i . LINK ^ 応機器の電源を入/切しないでくださし、。 

• 本機につないだ USB ケーブルおよび他の USB 対応機器につないだ USB ケーブルを抜き差ししたり、本機や USB 対応 
機器の電源を入/切しないでくださし、。 

• インターネットに接続したり電モメールを送覇信するなど、他のコンピュータやネットワークにアクセスしないで 
ください。 


だ 

ムが樂长 


Q>a \ ムわ h 


ム / T •的—み/: V 


pwn 


ム—ちわ•ド q —わ 
\せか：？お C 旧 


Ml 刪顺巧 

\繼だ苗\費霜 


203 




【ァ行】 

アクセスユニット . 180,184 

mm . 37 


アクセスユニット接続用コネクタ 

. 182 

アクティブ スピーカー 

. 18,39,188 


AC アダプタ . 18,25 

接続 . 25 

電源コード . 18 

アフターサービス . 171 

アプリケーションキー . 186 

アンテナ . 32 

アンテナコネクタ . 32,182 

アンテナ接続ケーブル . 19,32 

イジ X クトボタン . 181 

インターネット . 81 

インターネット 

サービスプ□バイダ . 81 

ウイルス . 84,169 

ウーファー/センターコネクタ 

. 183 

ウーファーコネクタ . 183 

映像入力1コネクタ . 183 

映像入カコネクタ . 179,183 

エクスプレスカードス□ット ... 181 
エラー;><ッセージ 

トラブル . 145 

音楽 

酷 . 72 

作成 . 74 

取り込む . 70 

音声映像入力2コネクタ . 179 

音声入カコネクタ . 179,183 

【力行】 

外部機器か5の録画 

トラブル . 144 

拡張デバイスベイ . 181 

取り付ける . 99 

取りはずす . 100 


拡張ボード 

PCI . 91 

PCI Express x 4.91 

空さス□ット . 91 

種類 . 91 

増設する . 91 

取り付ける . 91 

取りはずす . 93 

各部の説明 . 179 

カスタマー登録 . 56 

画面 

トラブル . 136 

カルテ . 19,164 

キーボード . 18,185 

お手入れ . 199 

接続 . 26 

トラブル . 138 

キーボードコネクタ . 183 

起動 

トラブル . 133 

ケーブル . 19 

アンテナ接続ケーブル . 19 

電源コード . 19 

方インユニット-アクセス 

ユニット接続ケーブル ..... 19 
結露 . 195 

コンパク h フラッシュス□ッ h 

. 181 

コンピュータウイ J レス . 84 

【サ行】 

写真 

取0込む . 76 

. 77 

ジョグコント□ーラー 

. 19,36,190 

スタンド . 19 

スタンバイキー . 185 

スピーカー . 188 

セキュリティ . 84,162,169 


接続 . 23 

ADSL . 28 

CATV . 28 

FTTH . 28 

ISDN 回線 .29 

アクセスユニット . 37 

アクティブスピーカー . 25 

アンテナ . 32 

キーボード . 26 

ジョグコント□ー ラー . 36 

ディスプレイ . 23 

電源コード . 38 

電話回線 . 28 

マゥス . 26 

；><インユニット . 37 

U モコン用受光ユニット . 30 

設置 . 20 

センターコネクタ . 183 

ソフトウエア 

不正コピー禁止について ....... 198 

付属ソフトウェア . 172 


【夕行】 

地上デジタル入カコネクタ 


. 33,184 

地上デジタル放送 

トラブル . 143 

ディスク 

お手入れ . 200 

取り扱いについて . 196 

ディスクアクセスランプ 

. 179,180 

ディスクドライブ . 181 

イジ X クトボタン . 181 

ディスプレイ 

接続 . 23 

トラブル . 136 

取り扱いについて . 195 

デバイス 

増設する . 99 

取り付ける . 99 

取りはずす . 100 


204 

































































































テレビ 

Windows Media Center 


. 51,64 

初期設定 .51 

見る .64 

録画予約をする . 65 

テレビ巧生/録画 

トラブル . 142 

テレホン〕ード . 28 

取りはずす . 29 

電源 

電源ボタン . 39,179,180 

電源ランプ . 39,179,180 

電源を入れる . 39 

電源を切る . 40 

トラブル . 133 

電源〕ード . 19, 38 

電話回線 . 28, 82 

LINE ジャック . 28,182 

電話回線ジャック . 28,182 

ドライノ （. 91 

トラブル . 128,130 

CD / DVD ドライブ . 141 

Fel に a ポート . 145 

エラーメッセージ . 145 

外部機器からの録画 . 144 

画面/ディスプレイ . 136 

デジタル放送 . 143 

テレビ巧生/録画 . 142 

電源/起動 . 133 

八ードディスク . 139 

パスワード . 136 

マウス . 139 

文字入力/キーボード . 138 

【ハ行】 

パーティシヨン 

サイズの変更 . 125 

作成する . 125 

八ードディスク 

データ消去について . 200 

トラブル . 139 

取り扱いについて . 195 

取り付ける . 94 

取りはずす . 98 

バックアップをとる . 196 

パームレスト . 18,27 

バイオ電テマニュアル . 63,128 

バイオホットストリート 

. 152,159 


パスワード 

トラブル . 136 

バックアップ . 107 

バックアップと復元センター ... 110 

光デジタル出カコネクタ . 183 

光ファイバー . 82 

付属ソフトウェア . 172 

付属加 . 18 

プリンタコネクタ . 183 

ブルーレイディスクドライブ...181 
フ□ッピーディスク 

取り扱いについて . 197 

プ□バイダ . 81 

フ□ントコネクタ . 183 

へッドホン出カコネクタ . 181 

ィ呆証書 . 171 

【マ行】 

マイク入カコネクタ . 181 

マイヴポーター . 152 

マゥス . 18,187 

お手入れ . 199 

接続 . 26 

トラブル . 139 

左ボタン . 187 

ホイールボタン . 187 

ちボタン . 187 

方インユニット . 179,182 

接続 . 37 

メインユニット-アクセスユニット 

接続ケーブル . 19,37 

メインユニット接続用コネクタ 

. 184 

メモ U 

増設 . 86 

取り付ける . 86 

取0はずす . 90 

メモ U —力ードアクセスランプ 

. 181 

メモ U —スティック 

取り扱いについて . 196 

メモ U —スティックス□ット ... 181 

メモ U モジュール . 86 

で字入力 

トラブル . 138 

モニタコネクタ . 183 

モバイル . 152,160 

【ヤ行】 

有料ヴービス . 169 


に巧】 

ライン入カコネクタ . 183 

リアコネクタ . 183 

U ヵバ U . 116 

ディスクを作成する . 108 

リモコン . 18,188 

準備する . 31 

U モコン巧受光ユニット .......] 8,30 

レーヴーマウス . 187 

【 A 】 

AC INPUT プラグ . 183 

AC 電源入カプラグ . 183 

ADSL . 28, 82 

Alt キー . 186 

AUDIO INPUT コネクタ . 183 

に】 

B - CAS 力ード . 19,34 

B-CAS 力ード挿入口 . 35,184 

Backspace キー . 185 

Bluetooth アンテナカバー ........ 184 

Bluetooth ランプ . 180 


BS / 110度 CS IF 入カコネクタ 
. 33,184 


に】 

Caps Lock キー . 185 

Caps Lock ランプ . 185 

CATV . 28 

CATV インターネット . 82 

CD 

再生 . 72 

. 74 

取0込む . 70 

CD / DVD ドライブ 

トラブル . 141 

CENTER コネクタ . 183 

CF ス□ット . 181 

Ctrl キー . 185 

に】 

Delete キー . 185 

DVD 

. 78 

作成 . 79 

DVD スーパーマルチドライブ 

. 181 

DVI - I つネクタ . 23,183 
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【 w 】 

Windows 

準備する . 

Windows Media Center 

初期設定 . 

Windows キー . 

WOOFER / CENTER コネクタ.… 
WOOFER コネクタ . 


【 X 】 

xD - Picture 〔 ard ス□ツト .181 


PRINTER コネクタ .183 

Prt Sc/Sys Rq キー .185 

[ R ] 

REAR コネクタ .183 

じ】 

Scroll Lock ランプ .185 

SD ス□ット .181 

Shift キー .185 

SM ス□ット .181 

SVIDEO コネクタ .179,183 

S 映像入カコネクタ . 179,183 

【川 

USB コネクタ ....... 29,30,179, 181, 

183,184,186 

【 V 】 

VAIO Update . 59 

VAIO カスタマー登録 . 56 


VAIO カスタマ ー U ンク .... 149,161 
VAIO コールバック予約サービス 

. 155 

VAIO データレスキューツール 


. 121 

VAIO U モートサービス . 157 

VHF/UHF コネクタ . 32,182 

VIDE 01 INPUT コネクタ . 183 

VIDEO 2 INPUT コネクタ . 179 

VIDEO コネクタ . 179,183 

VOLUME つまみ . 39,188 


に】 

eSATA コネクタ . 184 

Esc キー . 185 

Express し ard 

取り扱いについて . 197 

ExpressCard ス□ツト . 181 

[ F ] 

FeHCa ポート . 185 

トラブル . 145 

Fn キー . 186 

FRONT ] ネクタ . 183 

FTTH . 28,82 

川 

LUNK コネクタ .......... 179,181,182 

ID ラベル . 179 

Insert キー . 185 

ISDN 回線 . 29,82 

ISP . 81 

[ K ] 

KEYBOARD コネクタ . 183 

[ L ] 

L / R コネクタ . 179 

LAN コネクタ . 28,183 

LINE ジャック . 28,182 

【 M 】 

My Sony ID . 56 

【 N 】 

Norton Internet Security ... 48,84 

NumLk/ScrLk キー .185 

Num Lock ランプ .185 

に】 

ON / STANDBY ボタン .......... 39,188 

OPT に AL OUT コネクタ .183 

に】 

Pause/Break キー .185 

PC CARD ( PC 力ード)ス□ット 

.184 

PCI .91 

PCI Express x 4.91 

PC 力ード 

取り扱いについて .198 

PHONES コネクタ .188 


2 


6 3 3 
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商標について 

• VAIO はソニー株式会社の登録商標です。 

• "Memory Stick "、" メモ 1 」ースティック \ —Memory 
Stick Duo" 、 " メモリースティックデュオ ’ 、 "MagicGate "、 
" マジックゲート " 、 " マジックゲートメモ U — スティック"、 
" メモ U- スティック PRO"、" メモ U- スティック PRO デュ 
才 " 、ソモ U- スティック PRO-HG" 、 ソモ U - スティック 
マイク □" はソニー株式舎社の商標または登録商標です。 

• 1 丄 ^1< は、 1££[1394-1995 と問 £13 弓 43-2000 をおず呼称で 
す。 

i.LINK とし LINKD3‘" も " はソニー株式尝社の商標です。 

• HDV および HDVaj は、ソニー株式尝社と日本ビクター株式 
会社の商標です。 

• 「テレビ王国」はソネットエンタテインメント株式会社の登録 
商標です。 

• Fel に a は、ソニー株式会社の登録商標です。 

• Fel に a は、ソニー株式会社び開発した非接触に力ードの技術方 
式です。 

• eUO は、株式尝社ソニーファイナンスインターナショナルび 
開発したネット決済巧のクレジットサービスで、同社の登湿 
商標です。 

• 「 Edy ( エディ）」は、ビットワレット株式会社び管理するプリぺ 
イ ド型電モ 7 ネーサービスのプランドです。 

• Suica は、」 R 東日本の登録商標です。 

• に OCA は JR 西日本の登録商標です。 

• rP 而 Pa 」 は株式会社スルッと KANSAI の登録商標です。 

• TO に A は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

• PASMO は、株式尝社パスモの登録商標です。 

• ri モード」 r おサイフケータイ」は NTT ドコモの商標または登録 
商標です。 

• 「かざしてポン！」および「かざポン」はフエ U カネットワーク 
スの商標です。 

• Bluetooth ワードマークと □ コは Bluetooth S に， Inc . の所有 
であり、ソニーはライセンスに基づをこのマークを使巧して 
います。他のトレードマークおよびトレード名称については、 
個々の所有者に帰属するちのとします。 

• Intek Pentium.Celeroriv Intel SpeedMepI ま Intel 
Corporation の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 MS-DOS、Internet Explorer.Windows Media 、 
日げ ice □ユ PowerPoint 、 Outlook 、 Excel 、 InfoPath 、 
Windows および Windows Vistal ま、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標また 
は商標です。 

• IBM および PC/AT 、 PS/2 は、米国 International Business 
Machines Corporation の商標および登録商標です。 

• Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic 巧びダブル D 記号□□はドルビーラ 
ボラト IJ ーズの商標です。 

• Ethernet およびイーサネットは、富 ± ゼ□ックス社の登録商 
標です。 

• SD □ コは商標です 。 AA 

• SDHCQj は商標です。含皇 ' 

• CompaaFlash(TM) および〕ンパクトフラッシュ （ TM) は、米 
国 SanDisk 社の商標です。 

• rxD-Picture Card(TM) 」 および 「 xD- ピクチヤーカード (TM )」 
は富 ± フイルム株式会社の商標です。 

• スマートメディアは、株式会社東芝の登録商標です。 

• MultiMediaCard(TM) は MultiMecHaCard Association の商 
標です。 


• ExpressCard(TM) ワードマークと口づは 、 Personal 
Computer Memory Card International Association 
(PCMCIA) の所有であり、ソニーへライセンスされています。 
他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の 
所有者に帰属するちのとします。 

• SOFTBANK およびソフトバンクの名称、 □ 二[は日本国および 
その他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または 
商標です。 「 Yahoo! 」 および 「 Yahoo! 」 「丫 ! 」の □ コマークは、米 
国 Yahoo! Inc の登録商標または商標です。 

• 「 EZweb 」 は、 KDDI 株式尝社の登録商標または商標です。 

• TDK は TDK 株式会社の登録商標です。 

• Panasonic は、松下電器産業株式会社の登録商標です。 

• Ad 曰 be 、 Adobe □ユ Adobe Premiere、Adobe Photoshop 
Elements 、 Photoshop、Adobe Reader 、 および Adobe 
Acrobat は、 Ad 日 be Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の米国ならびに他の国における登録商標または商標で 
す。 

• Gracenote and CDDB are reaistered trademarks of 
Gracenote.The Gracenote logo and logotype, the 
Gracenote CDDB logo, and the "Powered by Gracenote" 
logo are trademarks of Gracenote. 

• "Direct Stream Digital", DSD and their logos are 
trademarks of Sony Corporation. 

• "SBM/Super Bit Mapping" is a trademark of Sony 
Corporation. 

• Equaliser for VAIO, Multichannel InflatorforVAIO, 
Multichannel 5 Band EQ + Filters for VAIO and Restorer 
for VA に from Sony Oxford. Copyright (C) 2003-2005 
Sony Business Europe. 

• LI Ultramaximizer, SI Stereo Imager, Renaissance Bass, 
S360 Surround Imager plug-ins by Waves Audio Ltd. 

• QStream Technology, QSound QSurround 5.1 Plug-In for 
VAIO, QSound QSurround Virtualizer Plug-In forVA に 
and QSound QMSS Plug-In for VAIO by QSound Labs, 

Inc. 

Copyright (C) QSound Labs, Inc.1998-2005. All rights 
reserved. 

QSound, QSurround, QMSS, QMAX II, iQms2, QDVD and 
the QLogo are trademarks of Qbound Labs, Inc. 

• ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies 
GmbH. 

• VST is a trademark of Steinberg Media Technologies 
GmbH. 

• Powered by CyberSuppo け . 

に onceptBase 」 に onceptBase Search 」 に BSearch 」 は株式 
会社ジャストシステムの登録商標です。 

Portion Copyright 2000 株式会社ジャストシステム 
Portion Copyright 1 981-1 988 Microsoft Corporation 

• QR コードは、 ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。 

• その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一 
般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文 
中では (TM) 、 (R) マークは明記していません。 

ソフトウェアをお使いになる前に、必ずお買い上げのコ 

ンピュータに添付のソフトウェア使用許諾契約書をご覧 

<ださい。 





インターネットに接続すれば、バイオを活用するために役立つ情報を閲覧することびでさます。 


困ったとさは 

VAIO カスタマーリンク 

http://vd.vaio.sony.co.Jp/ 


バイオをお使いの上で、わか5ないことや卜 
ラブルび起さたとさにご覧ください。 

解決方法をわかりやすく提供しています。 
簡しくは149ぺージをご覧ください。） 



'編望提供する 


VAI 0 ユーヴーのポータルサイト 


MyVAIO 

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/ 



ウェブ検索やニュースなどのポータル機能と 
バイオの各種サービスをご覧いただけます。 


バイオの製品情報が満載 

VA に ホー ムぺ ージ 

http://www.vaio.sony.co.jp/ 


q - K-iw ■ • v -«。) ■. 
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バイオのカタ□グ情報をはじめとした、 
総含情報サイトです。 


※画面は予告なく変更することびありますびご了承ください。 


インタ—ネット 





















































使いかたのお問い合わせ 


VAIO カスタ7—リンク 

( 0466 ) 30-3000 


受付時間 

平日；10時〜21時 
±、曰、祝日；10時〜17時 


本機の型名をご確認ください。(保証書または各部の説明の ID ラベルに記載されています。） 
お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発およびヴービ 
ス-ヴポートの向上の参考とさせていただく場合びあ0ます。 

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に巧応ずるため、通話内容を記録させていただく場合びあります。 
お問い合わせ時のお客様の個人情報お取り扱いについては 、 My VAIO の rVAIO カスタマー登録」 
( http :// www . vaio . sony . co . jp / Misc / Cu な ome 「2/促ご覧ください。 

カスタマー登録に関するお問い合わせ 


カスタマー専用デスク 

ゼロ a ンロクロクサンハチイチ3ンイチゼロ 

( 0466 ) 38-1410 


受付時間 

平日；10時〜18時 
(年末年始は除 <) 


My VAI 0 ( http :// www . vaio . sony . co . jp / MyVAIO /) では、 VA にューヴーのみなさまにさまざまな有 
料サービスをご提供しています。 

■ VAI 0 延長保証 サービス 

1年間のメーカー保証を3年間に延長ずる「ベーシック」。さ5に「ワイド」なら、落下や水濡れ等 
のお客様の過失による損害や、火災-水災等の事故にち対応します。 

■ VAI 0 設置設定 サービス 

スタッフびお客様のご自宅へお伺いし、 VAI 0 の設置-設定サポート(初期設定/インターネッ 
卜設置/無線 LAN 設定/データ移行など)を行ラヴービスです。 

■ VAI 0 Overseas Service (海が修理サポートサービス） 

海外で安むしてお使いいただくための修理サポートサービスです。海外の対象地域で故障した 
場合、1年間無料で現地修理を行います。また、その際お電話でのサポートを行いまず。 

■ VA にインターネットセキュリティ 

インターネットライフをよ0安む-快適に。あなたの VAI 0 をウイルス対策やファイアウオー 
ル機能などで守りまず。 

■ VA にソフトウェアセレクション 

おすすめのアプリケーションか5楽しいゲームまで、ここだけでしか手にはい5ない限定品び 
手に入るソフトウェアダウン□ー ドショップ。 

※ 詳麵ま 、 My VAI0 メニューの各種ヴービスからご確認いただけます。 


電話でのお問い合わせ 有料ヴ—ビス 











VAIO カスタマーリンク 

使いかたのお問い合わせ電話番号 (0466) 30-3000 

※詳しくは、前ページをご覧ください。 


VAIO カスタマーリンクホームページ 

VAIO の最新のサポート情報を詳しく掲載しています。 

http://vcl.vaio.sony.co.Jp/ 

VAIO ホームぺージ 

VAIO を楽しく使っていただくための情報をご案内します。 

http://www.vaio.sony.co.jp/ 

ソニー株式会社干108 -007 日東京都港区港南 1-7-1 
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